Le ‘Jour de l'Armée! célébré samedi dernier à Winnipeg, en ce 105e anniversaire de la 
naissance de l'armée canadienne, offrit au grand publie l'occasion de se familiariser quelque 
peu avec les secrets de nos armes, la Le val des soldats, ete, Ci-dessus l'on voit la photo d'une 


des nombreuses démonstrations effectu 
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es au cours de l'après-midi aux Barraques du Fort 


Osborne. Des éoldats traversent le champ de parade dans quatre véhicules trainant des fusils 


de campagne 105 mm, les camions arrêt 
descendent des véhicules ét rapidement mettent les ] 
tâche de gagner cette course et de tirer le premier coup. (Photo Défense nationale) 


ent instantanément sur commandement, les soldats 
fameux fusils en opération. Chaque équipe 


hr 


Le Saint-Père lance un appel en faveur 


de l'établissement d'une paix juste 


CASSINO, Italie — Le Pape 
Jean XXII à lancé un appel en 
faveur de l'établissement d'une 
paix juste entre les nations, dans 
un message qu'il a adressé le 15 
mai aux survivants de la batail- 
le de Mont Cassin lors du 
deuxième conflit mondial, 

Les vétérans de 14 pays, alliés 
comme ennemis, s'étaient ren- 
dus en pèlerinage dans ce villa- 
ge italien avec un désir commun 
de démontrer leur aversion de 
la guerre. 

Dans son message, le Pape 


réunion au sommet de Paris, 
même s'il ne l’a pas mentionnée 


vos compagnons et vos pays res- 
pectifs la ‘paix qui est promise 


directement, Le chef de l'Eglide | aux hommes de bonne volonté.” 


catholique romaine a déclaré 
qu'il demande à Dieu ‘‘d'implan- 
ter dans le coeur de tout hom- 
me le désir de la paix véritable 
qu'Il est seul capable de donner: 


Son message a été lu par le 
cardinal Paolo Marella, mem- 
bre de la Curie vaticane, 

“Vous avez su en temps de 
guerre montrer votre esprit de 


paix de l'esprit, paix dans les | sacrifice”, commençait le mes- 


familles, paix dans la société, 
paix entre les nations avec jus- 
tice”, 


sage. 
‘Maintenant, vousydevez ma- 
nifester le même esprit en vue 


Le Souverain Pontife a invité | de contribuer au rapprochement 


les vétérans à se joindre à lui 
dans ses prières et il a poursuivi: 
“Nous demandons pour vous, 


pensait dé toute évidence à la 


Onze nations pourraient bientôt 
produire des armes nüdéaires 


PARIS — Selon un rapport 
préparé par l'Union européenne 
occidentale, onze puissances qui 
ne produisent pas actuellement 
d'armes atomiques, y compris le 
Canada, seront prochainement 
en mesure de le faire. Le rap- 
port mentionne aussi la Chine 
communiste, la. Belgique, 
Tchécoslovaquie, l'Allemagne de 
l'Ouest, l'Allemagne de . l'Est, 
l'Inde, l'Italie, le Japon; la Suède 
et la Suisse. Huit autres nations 
seraient aussi capables de pro- 


duire des armes atomiques si 
elles ne manquaient pas de per- 
sonnel scientifique: ce sont l’Au- 
triche, l'Australie, le Danemark, 
la Finlande, la Hongrie, la Hol- 
lande, la Pologne et la Yougo- 
slavie, Ce rapport a été préparé 
par M. F, W, Mulley, député tra- 
vailliste au Parlement anglais 


M. Vanier est fier 
d'être Canadien 


VANCOUVER -—- Sa première 
visite officielle dans l'Ouest du 
Canada étant terminée, le gou- 
vérneur général Vanier est re- 
tourné à Ottawa avec ‘une 
nouvelle fierté d’être Canadien.” 

Après une tournée d’un mois 

dans quatre provinces de 
l'Ouest, le gouverneur général a 
dit le 24 mai: “En contact avec 
ce mode de vie de l'Ouest, j'ai 
découvert des horizons et des 
dimensions qui m'étaient incon- 
nus, Je ressens une fierté nou- 
velle d'être Canadien," 
. Le gouverneur général et son 
épouse ont quitté Ottawa le 22 
avril pour traverser les Prairies 
par train et par automobile, puis 
ils ont passé 10 jours en Colom- 
bie-Britannique, voyageant par 
terre et par mer. 

Le gouverneur général a dit 
que lui-même et son épouse ont 
été renversés par le chaleureux 
accueil, qüe leur a réservé 
l'Ouest. 

Témoignage: émouvant 

“Nous avons appris que les 
histoires que l'on entend sur 
l'hospitalité dans l'Ouest sont 
rarément éxagérées."” 


Au cours d'une allocation de- 
vant le Canadian Club, il a dit 
que l'un des témoignages les 
plus émouvants lui a été rendu 

ar un enfant de la Colombie- 
ritannique, 

“A la suite d'un congé accordé 
au nom de la reine, la fillette 
aurait dit à ses parents: ‘J'aime 
le gouverneur général. J'espère 
qu'il ne mourra pas trop pro- 
chainement, car je veux épar- 
gner suffisamment pour aller à 
ses funérailles.” 

Et plussérieusement, le gou- 
verneur général a ajouté: 

“Essayons de comprendre la 
jeunesse, et non pas de lui faire 
la leçon. Allons au devant des 
jeunes hommes en colère, en 
leur donnant des principes, leur 
démontrant qu'il y a des ré- 
ponses aux problèmes de la vie, 
aussi compliqués soient-ils, Es- 
sayons de démontrer aux jeunes 
que le sacrifice peut être plus 
rémunérateur que l'égoïsme. 

“Qu'’a besoin le monde incer- 
tain quand la science se lance 
dans le missile, laissant l'éthi- 
que et la morale sur terre? La 
réponse est simple: une âme.’ 


Varsovie repart en guerre 
contre les catholiques 


CITE DU VATICAN--L' “Os- 
servâtore Romano’, organe offi- 
ciel du Vatican, rapporte que le 
régime communiste de Pologne 
tente encore de s'en prendre à 
l'Eglise catholique du pays. . 

Le journal du, Vatican fait al. 
lusion au remaniement effectué 
au sein du gouvernement de 
Varsovie en 1956 et à la déci- 
sion prisé par la suite d'adoucir 
l'attitude l'Etat à l'égard’ de 
l'Eglise catholique. , 

“Pourtant quatre années ne se 
sont pas encore écoulées, ajoute 
le journal, et le régime commu- 
n démontre assez clairement 
soneintention de renoncer aux 

concessions’ qu'il avait 
ag pds par la force des cho- 


{ iL'éhéeignement religieux qui 
a été autorisé par % 


1956, poursuit le journal, * 
dravénient entravé par lés F4 


ma constantes de l'adminis- 
ns et par di ‘indie 
“Vidu et collectives. 


t, l'enseignement est 


au 
, mals en pratique, fl de- 
vie de plus Ag) limité et 


éorique 4 
Abus politiques 


x 
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que le droit de l'Eglise catholi- 
que de Pologne d'administrer 
ses propres affaires est encore 
: danger en raison d'abus poli- 
ues, " 
leinalement, conclut l'Osser- 
vatore Romano, avec l'instruc- 
tion de procès ana tires, 
une méthode qu'a déjà utilisée 
l'Allemagne hitlérienne et le 
näzisme, on tente de discréditer 
A root d polonais aux yeux des 


Publication de la : | 
raphie du R. P. 
F. Durocher, O.M.I, 


QUEBEC — Une biographie 
du fondateur de la paro 
Sauveur le R P. a parole ra 
cher, OMI., frère de 


les 


à 'guts Bsnireur 
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d'ün leader juif au rôle 
inspiré de Jean XXHI 


VIA juif aux Etats-Unis a 
aré, le 
Jean XXII 
dans l'amélioration des 

entre Juifs et catholiques. Ben- 


in, tio- 
re ar des sociétés B'Nai 
B'Rith, a 


Duro- | prennent plus pleinemen a- 
la év | als pp LÀ À toliques, 


des peuples qui désirent voir 
disparaître le spectre de la guer- 
re,” 


Le pèlerinage avait été ; - 
nisé par l'Organisation nn - 
le du Flambeau de la Fraternité, 
qui groupe des anciens combat- 
tants de tous les pays du monde, 
Adversaires d'autrefois 

Les survivants du camp allié 
et de l'axe Rome-Berlin étaient 
de retour à Cassino, où fut li- 
vrée l'une des plus dures ba- 
tailles de la cam italienne. 
Ils venaient du Canada, de la 
France, de la Doque. des E- 
tats-Unis, de l’Ang 


pes de la Pologne, du Brésil, 
"Israël et d 


la | én vue de la réunion, le 31 mai, village Cassino, 
de l'Union Ph occiden- ES rendus ep ml Es À 
tale, qui, pe-la Grande-Bre- | dictin de Mont Cassin, qui‘a 
tagne, l'A e de l'Ouest, la lreconstruit après se été 
France, la Belgique, l'Italie, la | truit dors du dernier conflit Mmon- 
Hollande et le Luxembourg, dial 


A cet endroit, ils ont allumé 
une lampe 


contient de l'huile de 
France par l'Association fran- 
caise des Prêtres-anciens com- 
battants, qui avait pris l'initiati- 
ve d'organiser ce pèlerinage. 

Les orateurs qui se sont succé- 
dé à la tribune ont déclaré que 
ce pèlerinage a démontré le dé- 
sir d'hommes qui se sont déjà 
combattus, de vivre en accord, 
dans l'espoir d'épargner à leurs 
enfants les horreurs de la guer- 
re. 


Le problème des 
surplus de blé 


LONDRES .— Le Conseil in- 
ternational du-blé attribue la res- 
por PEL des énormes surplus 

e blé dans le monde, du moins 
en grande partie, au protection- 
nisme agricole des gouverne- 
ments. Dans une étude publiée 
sur cette question, le Conseil sou- 
ligne que les politiques nationa- 
les de protection, de même que 
les progrès techniques, ont eñ- 
trainé des surplus tels qu’on 
pres satisfaire aux besoins de 
‘univers entier durant deux an- 
nées, À , 

“Il faut reconnäitre que ces 
politiques - (nationales) ne sont 
pas toujours compatibles avec les 
objectifs de l'Accord (interna- 
tional sur le blé), L'intervention 
systématique de l'Etat dans les 
affaires de céréales, dans lès pays 
exportateurs comme dans les 
pays importateurs, en conformi- 
té des exigence de leurs politi- 
ques nationales respectives, a 
sensiblement modifié les condi- 
tions propices à la normalisation 
des échanges commerciaux.” 

D'autre part, le Conseil pré- 
voit que la consommation des 
céréales n'est pas appelée à aug- 
menter de façon im nte, sauf 
dans les pays sous-développés où 
les possibilités sont énormes, 
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Lettre pastorale et mandement 


de 
Son Excellence Monseigneur l’archevéque de Saint-Boniface 
sur le rétablissement du Petit Séminaire 
MAURICE 


par la grâce de Dieu et du Siège apostolique 
archevêque de Saint-Boniface 


au clergé diocésain et religieux, aux Frères et aux Soeurs 
et à tous les fidèles de Notre diocèse 
Salut et bénédiction dans le Seigneur | 


Nos très chers frères, 


1. — ‘‘Le Collège de St-Boniface, qui a eu des commen- 
cements si humbles et qui a été dirigé si habilement tour à 
tour par des prêtres séculiers et par les Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée et qui est maintenant sous la sage direc- 
tion des Révérends Pères Jésuites, a rendu de grands services 
à l'Eglise et à l'Etat en donnänt à l'Ouest canadien et surtout 
au diocèse de St-Boniface dés prêtres et des laïques qui font 
l'honneur de leur ALMA MATER et qui prouvent que ce 
Collège était une pépinière de prêtres, Rien n'empêche qu'il 
continue encore à nous en donner, Cependant, par la force 
des choses et à cause de la diversité des éléments de toutes 
... aspirations qui le composent, le Collège devient de plus 


NDREDI 3 JUIN 1960 


en plus Collège et moins Séminaire, Aussi, il Nous faut, selon 
le désir du St-Siège, songer à établir une institution dont-le 
but soit la formation des cleres pour le sacerdoce; et Nous 
Nous sommes, à cette fin, entendu avec les Révérends Pères 
Jésuites qui dirigent le Collège, Les élèves du Petit Séminaire 
de St-Boniface iront au Collège de St-Boniface suivre le mê- 
me cours classique et universitaire que les autres élèves.'’ (1) 


2.— Ce que vous venez de lire ou entendre, N.T.CF., 
n'est pas de Nous, mais a été écrit par l'un des plus illustres 
&e Nos prédécesseurs, Monseigneur Langevin, le 5 juin 1909. 
Cependant, à cinquante ans de distance, Nous pouvons, Nous 
devons et Nous sommes heureux de le reprendre comme 
l'expression de Notre propre pensée, au moment où nous vous 
annonçons le rétablissement du Petit Séminaire de St-Boni- 
face pour l'automne de cette année 1960, 


3. — Car il s'agit bien d'un rétablissement et non d'une 
fondation nouvelle, En effet, le Petit Séminaire qui ouvrira 
ses es en septembre, tout comme l’ancien, qui est devenu 
le Collège en 1922, aura pour but unique la formation en vue 
du sacerdoce, ne recevant et ne gardant que des élèves en 
lesquels auront été reconnus des signes d'une vocation sacer- 
dotale, qui désirent devenir prêtres et qui donnent des espoirs 
suffisants de persévérance, Par ailleurs, tout comme les petits 
séminaristes de 1922, ils suivront les cours du Collège, s'ils 
sont de langue française, La seule nouveauté qui est ici intro- 
duite sera que les petits sémiaatistes de langue anglaise iront 
en classe dans un High Schoo! catholique,  Ÿ "# 


4, — Vous devez bien penser; N.T.C.F., que Nous n'avons 
pas décidé ce rétablissement à la légère, Nous avons beaucoup 
prié, consulté et réfléchi, Nous Nous y sommes, pour ainsi 

ire, é depuis Notre arrivée parmi vous, en 1952, Fina- 
lement, le 20 janvier 1960, Nous nommions une Commission 
de sept prêtres, en les priant d'étudier la question avec soin. 
Cette Commission tint de nombreuses séances et Nous fit, 
à l'unanimité, des recommandations très favorables et urgen- 
tes. 

5.— Le motif qui Nous a constamment animé, ce n'est 
pas seulement, ni en tout premier lieu, le manque déplorable 
de vocations sacerdotales de chez nous.:Ce mal existe assuré- 
ment puisque, des trente-neuf ordinations à la prétrise que 
Nous avons eu l'immense bonheur de faire ou de faire faire 
à date pour le clergé diocésain, il n’y en a que vingt et une 

& donc des âmes généreuses d'ailleurs ne 
s'étaient pas offertes au diocèse, il y aunaït dix-huit prêtres 
de moins dans nos paroïsses! Et en révélant ici que, les ordi- 
nations de 1960 terminées, quarante-cinq de nos cent six 
prêtres diocésains figureront parmi ceux pour lesquels Saint- 


Boniface est le diocèse d'adoption, Nous tenons à leur expri-! 


mer une reconnaissance émue et profonde, 


6.— Ce qui Nous a le plus fortement poussé à rétablir 
le Petit Séminaire, quels que puissent être les obstacles, c’est, 
comme pour Monseigneur Langevin, en 1909, le désir du 
Saint-Siège, Car ce désir exprime la volonté de Dieu puisque, 
tous, nous pouvons répéter à l'endroit du Pape la protestation 
de foi dé saint Pierre: ‘Vous seul, Seigneur, avez les paroles 


EDITORIAL 


Le prix de l'abonnement. de 
La Liberté sera augmenté au 
début du mois de septembre. 1] 
s'agit d'une hausse assez modes- 
te, de $3.00 par année à $3.50, 
soit d'un cent par semaine, C'est 
la première augmentation du 
genre depuis 12 ans, 


ment étudiée, car le journal 
{n'existe pas principalement pour 
faire des profits Son but est 
d'abord de servir la population 
de langue française en confor- 
mité des traditions religieuses 
et patriotiques les plus précieu- 
ses. Aussi ne faut-il pas que le 
coût de ce service soit tellement 
élevé que plusieurs familles de- 
vraient y renoncer, faute de 
moyens. 


D'autre part il faut vivre, mo 
derniser les sources d'informa- 
tion, multiplier les instruments 
de recherche, transformer la 
présentation de la matière en 
tenant compte de l'influence de 
la radio et de la télévision, faire 
face à la concurrence d'autres 


de la vie éternelle” (Jn 6:68). 

7.—Ce désir du Saint-Siège se fit particulièrement 
insistant pour Nous lorsque, l’année dernière, dans la rédac- 
tion du Rapport que chaque Evêque doit présenter tous les 
cinq ans au Pape sur la situation du diocèse, Nous dûmes 
répondre pour la seconde fois en sept ans, aux questions 40 
et 41 du formulaire, d'une part, que le recrutement était tout 
à fait insuffisant, d'autre part que Nous n'avions pas de Petit 
Séminaire. Car cette double réponse ne peut apparaître que 
comme une contradiction aux yeux du Saint-Siège, pour 
léquel le Concile de Trente, le Petit Séminaire est le moyen 
tout indiqué pour assurer le recrutement sacerdotal à un 
diocèse, 

8.— Aussi l'établissement d'un Petit Séminaire est-il 
ordinairement requis en vertu du canon 1354, $1 du Code 
de Droit Canonique. L'existence d'un collège, même ecclé- 
siastique et pour si excellent qu'il soit, tel le nôtre, n’excuse 
pas de cette obligation. Obligation qui n’est certainement 
point périmée, mais qui reste grave, et qui devient de plus 
en plus grave, Nous semble-t-il, en une époque comme la 
nôtre où la poursuite de l’idéal de sainteté auquel le Seigneur 
appelle la jeunesse ecclésiastique subit d'assauts que, 


parmi ceux qui. reçoivent “la semence dé l'appel divin”, la 
ré ge “après avoir mis la main à la charrue, tournent la 


e en e-et abandonnent la tâche entreprise!” (2) 
9. — ‘Aussi ne soyons point surpris que l'Eglise, dans le 
document d'érection de chaque nouveau diocèse, en n'importe 


uelle partie du monde, ancienne ou nouvelle, ordonne expli- 
ment à l’Evêque d'établir à tout prix un Petit Séminaire. 


Nous avons uelque vingt-deux Constitutions à 

, en Fôte eh Jr des nouveaux diocèses énigés 
par Pie XII et Jean XXIII et Nous avons constaté qu'il n’y 
en a une seule où l'établissement d'un Pétit Sémihaire 
ne scù vas prescrit impérativement (3). 


10.-— Dans des phrases dont la forme change presque 
SAS Ts Gui L'ctétante ne varie pas, ces Consti- 


ique des Petits tels que les avaient voulus 
é Trente, lé 15 juillet 1563: “On ne recevra aucun 

naturel et les bonnes inclinations 

qu'il s'em toute sa vie au ser- 


“Session | 
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nel tres et de ; 
XIU, C. XVI). Ce qui distingue | ments 


publications moins  idéalistes, 
payer des salaires raisonnables, 
prévoir des caisses de retraite, 
faire suivre des cours, 


La Liberté a un problème 
tout à fait spécial, celui de la 
dispersion d'un grand nombre 
de ceux qui en bénéficient. Au 
Manitoba même il y a une cin- 
quantaine de centres, mais aussi 
une multitude d'ilots canadiens- 
français où le nombre d'abons 
nements suffit à peine pour jus- 
tifier la visite d'un: propagan- 
diste, Ce problème du coût élevé 
de la propagande se reproduit 
dans presque toutes les parties 
de la Saskatchewan, à cause de 


Cette décision a été longue-|} 
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la division du.grongie français en 
‘déux secteurs. Waleurs et à 
cause des distances, Et tout cela 
est vrai au céntuple, des lecteurs 
toujours fidèles de la Colombie- 
Britannique. Ces difficultés font 
de la propagande une activité 
qui retranche un pourcentage 
élevé des bénéfices du tirage. 

En même temps les revenus 
de l'entreprise sont affectés 
d'une façon visible par ces mé- 
mes caractéristiques de ce qu'on 
appelle “le marché’, Il y a des 
agences du gouvernement fédé- 
ral et des entreprises d'enver- 
gure nationale qui s'intéressent 
à satteindre tous nos abonnés 
moyennant l'annonce. Les entre- 
prises provinciales, soit officiel- 
les soit commerciales, ont évi- 
demment des visées moins éten- 
dues. Enfin la plupart des an- 
nonceurs désirent faire connai- 
tre leur message dans les centres 
les plus denses où le produit en 
question peut être distribué ef- 
ficacement, Il faut fixer le taux 
des annonces en conséquence de 
cette diversité d'intérêts, afin 
que l'annonceur régional et local 
n'aient pas à payer plus qu'il ne 
faut, 

Cette politique nécessaire 
vient toujours en lutte avec le 
désir de rendre le meilleur ser- 
vice possible de nouvelles et de 
commentaires à tous les lecteurs 
possibles, En pratique, pour bou- 
cler le budget d’une publication 
il faut autant d'annonces que de 
copies à lire, soit cinquante pour 


‘cent de l'espace, En un mot, La 


Liberté ne devrait pas publier 
en moyenne plus que 10 pages 
chaque semaine, Et cependant à 


cause des congrès, à cause des | 


chroniques plus abondantes, à 
cause des jeunes lecteurs (les 


Un voeu: enseigner le français 


dans toutes les 


BANFF — Le but ultime de 
l'enseignement du français dans 
les écoles canadiennes devrait 
être une formation suffisante de 
l'élève en cette langue pour lui 
permettre. de la Leg conve- 


s d'aujourd'hui, marquent le caractère | fréq 


Peine 46 Faro tout 


écoles du pays 


[ER dans toutes les écoles, dès 


délégation du , Nouveau- 


y 7 je de professeurs de | prod 
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AU COMPTANT 


IL EST PLUS FACILE DE 
PAYER SELON NOTRE PLAN 
_ 4 cheon 


M. Joseph-F, Boux, président de la Cie Supercrete, Ltée, de St-Boniface, arbore un bean 
sourire, sur cette fois, car l'importance internationale de cette entreprise vient d’être reconnue de 
façon éclatante, A New-York, en effet, la bourse ‘American Stock 
parts de la ‘compagnie comme disponibles sur le marché commun, A gauche, M. J. F, Reilly montre 
a M. Boux la première vente enregistrée sur le ruban télétype. La compagnie, qui fabrique des pro- 
duits en béton, gère six usines, dont deux à St-Boniface, site du bureau chef, 


Hausse de prix de La Liberté 


xchange” na accepté 910,880 


[hante de.demain}jil-feut aug- 
menter le nombre: dé pages 
assez souvent, sans en recueillir 
ün revenu accru du côté de l’an- 
nonce. 

Ce n'est pas le temps de re- 
culer ou de maintenir les posi- 
tions. Le journal a un rôle à 
jouer et un rôle de plus en plus 
important à mesure que notre 
population s'intéresse à des 
mouvements de plus en plus 
compliqués et à mesure que les 
idées nocives à la foi et à la 
langue se répandent plus facile- 
ment par d'autres moyens. 

Du côté de l'annonce les pro- 
grès réalisés depuis quelques 
années, sont appréciables, De 
pus en plus nos marchands et 

ommes d'affaires, surtout ceux 
qui font partie de mouvements 
et d'entreprises d'envergure, sti- 
mulent leurs bureaux chefs 
pour obtenir leur juste part du 
|budget publicitaire pour “leur” 
|journal. Comme nous l'avons 
signalé, à plusieurs reprises, il 
suffit parfois d'un mot pour que 
la compagnie pour laquelle l’on 
| est dépositaire local fasse béné- 
| ficier le journal d'un program 
{me national et provincial d'an- 
| nonce, presque sans frais au dé- 
| positaire, 

| Soulignons en même temps 
| l'orientation nouvelle des mou: 
| vements coopératifs que résume 


|leur organe “Ensemble” en ces 


| termes , . , “On admet sans dif- 
| ficulté que le succès d'un manu: 
|facturier ne tient pas unique- 
| ment à la bonne qualité de l'ar- 
|ticle qu’il produit, mais aussi à 
|la connaissance qu'en a le pu: 
| blic.” 


|noncent dans le journal, nos 
abonnés prennent un moyen 
important pour maintenir le 
prix du journal à un niveau mi- 


nime, C'est une espèce de divi- 


dende! Tout de jfême, on ne 
peut pas. s'ätte” ** avoir le 
‘cuis "ee. 


journal gratlbs ce: 
serait pas 2 n'h 


En achetant chez ceux qui an : 


F0 


Ver té ji 


L] 


# À L - d : 


LA LIBERTE ET LE PATRIOTE . St-Boniface, le 3 juin 1960 


Le sécurité nautique. 


F É nd LL ” : - mms np == — = 
: ra Ch de CBWF1 
| | bolle à surprise é ronique e Conseils Courtaulds 
(Canal 6) dos jeunes TE SPORE | nan «> ii" LE 
, k pr os nl Ne tentez jamais de courser 
ne, | 7.30-ÆEn haut de ja pante k visages ñ Nos auditeurs comprendront | principal du “Héros et le soldat" | vec d'autres bateaux: . 
trair Û d fé Û ouv u'Il est presque impossible de|est un soldat qui, précisément, ! x 
publ Van de 8.00—Tibune libre , ne Love Lou | es tenir continuellement au cou-|n'est pas un Léo du tout, A Te VE LÀ 
DR TRRON AUX oœués d'or |, ne Partout rant des émissions à l'affiche de | Bluntschli a, de la gloire mill-|{egse, De plus, l'agitation du cou. 
9.00.—Petit théâtre Vle Lies & WPFT, Aussi, nous efforçons- | taire, une conception bien, parti. | ant dont vous êtes la cause ris- 
NA0Les belles himoires des SO RE nul * Jacques LEMOYNE ne nous de vous donner le plus de |culière et aussi éloignée que pos-|Que de taire chavirer de plus 
or Ga haute 820 Joie de vi A Exclusif à ‘’La Liberté et le Patriote détails possible certaines | sible des conventions et des cli-| petites embarcations. 
À à 0 odaties d'atetrdul | Vue, , émissions en particulier qui sem-|chés habituels, C'est ainsi que,| "Votre bateau dévrait toujours 
10,30—Long métrage : A vingt et un ans, Von MeDa-| retrouvera sa forme d'antan, Il!blent devoir retenir le plus d'at-|au moment où 11 vient de quitter | stre muni d'une pompe manuel- 


tention, 

Ainsi, le 5 juin prochain (di. 
manche), l'émission ‘Première 
sera rémplacée, à 10 h, 30 pm. 

ar un téléthéâtre de Jean-Paul 


la bataille, Bluntschli a faim, il 
a sommeil; un lit, une tablette 
de chocolat ont beaucoup plus 
de prix pour lui que toutes les 
décorations de l'armée, 

C'est en somme, un soldat de 
chocolat, 

Le téléthéâtre de dimanche 
soir 5 juin, à 10 h, 80, “Le héros 
et le soldat sera interprété jet 
Ginette Letondal (Raïna), Mo- 


Key Largo” (Humphrey| 9.30—La pension Velder 
Bogert, ne acall, De + + Mes avec 


Michelle 
Howard G,'REInOn) Non Le téléihéâtre 


Mardi 7 j 
Vendredi 10 juin È 


4,00.—Bonjour Madame 
400Bonjour Madame 


4,90..La boîte àssurprise 
9.00—La vie qui bat | 4,30—La boite à surprise 
5,00—.Ouragan 


5,80.—CF-RC 
0.00-wleunex visages 5.80—L'enfant du cirque 
8,00.—Premières armes 


6,30—Nouvelles 
6.45—.Les collégiens 6,30.Nouvelles 


niel recommence sa carrière, [| n'aurait pu choisir une meilleure 
est difficile à cet Âge d'accepter | ville que Winnipeg pour se re: 
une défaite et on peut être assuré | mettre sur le chemin de la gloi- 
que l'ex-lanceur des Cardinaux|re. D'autres sant passés par l'é- 
e St-Louis, dont nous avions|quipe locale avant lui et sont 
nées dans |parveñus eux aussi à bon ort | Fugère: ‘Le héros et le soldat" 
seball, ne| dans le baseball organisé, C'est | dont l'auteur est George Bernard 
doit pas trouver la yle aussi belle | ce qui compte dans cette carriè- | Shaw, 

et aussi facile, Mails, et c'est ce! re et nous espérons qu'on pourra Bernard Shaw, qu'on est nc- 
qui compte, McDaniel n'a pas|inscrire le nom de McDaniel, | couturmé de se représenter com. 
abandonné la lutte, 11 accepte de|ex-Goldeye, au palmarès des|ime le grand vielllard à barbe 
repartir à zéro parce qu'il aime|Cardinaux, dans un avenir pro-| blanche, écrivant palsiblement 


le ou d'un videur d'eau au cas 
où votre embareation prendrait 
l'eau ou que de fortes vagues 
menaceraient de la faire chavi- 
rér, 

Si votre baleau-moteur éntre 
en collision avec un autre ba: 
teau, vous êtes forcé par la loi 
de préter secours à la victime 
et de lui donner votre nom et 
votre adresse, Si vous quittez les 
lieux de l'accident sans vous en 


parlé il y a quelques: 
une chronique sur le 


10, 
Vu 0 troubadours 
103 de héron et le soldat”,| 7.00—Le comte de Momte- EE au dr Po le baseball et veut se prouver à| chain. sous la lampe, avait sans doute | Giroux (Calerine): Jean Du: vous êtes passible 
e héros e so : 7,00—L6s idées en marche lui-même, comme aux autres Maurice Richard! ue chose de cette | ! p per, 
de George Bernard Shaw Cristo 1,30—Jn haut de la pente ; { , , aurice Kichar dpt o chose de mage ceppe (Bluntschli), Roger Gar-|d'une forte amende, 
| 7,30—Le Survenant ve eee u'il a ralson et qu'il peut briller! Le fabuleux Maurice Richard nal, Mais 1] était blen plu-lceau (Serge Saranoff), Marcel] Tout comme sur les voies rou- 
Lundi 6 juin 8,00Gendarmerie Royale 8.00 pat ”méiraue ans les majeures, 11 convient | se prépare à partir pour l'Europe | tôt, comme en témoignait Lister Cabay (Major Petkoff) et Sacha|tières, il y n des-lois à observer 
4.00—Bonjour Madame 8,30—Jole de vivre 0 30 Len belles Histoires des d'admirer cette détermination et| où 1 ira représenter le Canada | Sinclair: “Un bouillant étudiant |Térrite (Nicola), sur l'eau En Voici une: Deux 
FE ee AR, aire 9,00C'est la vies, Ÿ [ ave d'en haut : Marche À ge Te a Danger vl On Ci ee mdr pr Lee y le Le vd Les décors seront signés Ale. |embarcations se dirigeant l'une 
00.…Chlorophylle 9.30—La pensi elder u , e re qu'il existe des joueurs meil- | d'une pièce sur le ‘un auto- , " at toutes 
10.00-—Pays et mervaliles 10.00-oncert sports. Von McDaniel peut, s'il le Ein. que Richard, on pourra |bus, au retour d'un concert au- ga ue A uere ge À M A 


5.30—Le Grand Duc nt pointer vers la droite ou à 
ribord 


6,00—Pierre sur Pierre 


11,00..Long métrage 


“De nouveaux uel 11 avait assisté comme cri- 


Veut, retourner däns les majeu- 
tique musical, et se rendant à 


t-être le prouver, mai 
res, À 18 ans il était capable de co et mr 


pourra jamais nier sa puissance 


hommes Guy PARISEAU, 


Conventions nautiques À ne 


10,30 Lots métrage 
n 


SUR Ges Clé (EP DOS ae sont nés" incre les meilleurs clubs de éti les foules, Q blé uiti dont il Service d'Information 
, ez mence in ' vainer magnétique sur les foules, Que|une assemblée politique don [ h 2 À 
7.00 Les trois mousquetaires ARE 0 mb Pt sm Samedi 11 juin la Nationale, À 21 ans il est des-|ce soit à Montréal ou à Prague, | serait le principal orateur”, Radio-Canada, eh pe 
430—La boite à surprise 3.00—Fon Fon cendu dans une Îlgue de classe | le Rocket est populaire parce que | Cette versatillté, cette faculté SPruce 42541, local 249. |que vous apercevez une lumiè- 
5.00.—Furie 4,00.Domino C”, 0 LA aurait TRES le public sportif aime un homme | d'adaptation à la vie, ce mouve- | sereemmmmempmmmmemmmems | 5e verte, Tournez à gauche lors- 
5,30—Le dernier des Mohicans | ,5,00..Coucou sa carrière, Il est toujours dan-|qui se donne tout entier à ce|ment et cette vigueur extraordi- Re qu'on/vous crie ‘’babord'' ou que 
. L n 


gereux de commencer au som- 
met quand on n'a que 18 ans, 
car, si les choses ne tournent pas 
trop rondement, il n'y «a 


qu'il fait, On demandera certai- 
nement à Richard de parler de 
ses projets, C'est une question 
qu nous paraît olseuse, car. le 

ocket ne sait pas encore ce qu'il 


vous apercevez une lumière rqu- 
ge. (à suivre) 


naires se retrouvent dans l'oeu- 
vre théâtrale de Shaw, 

“Le héros et le soldat’ en por: 
te la marque, malgré ou à cause 


Avec les compliments. de 


VOLCANO 


5,30Le profésseur Calculus 
6.00—Le roman de la science 
6,30—Nouvelles 

6.45—Les collégiens 


6,00—Panoramique 
6,30--Nouvelles 

6,45—Du côté de chez Lise 
1.00—]Inspecteur Blaise 


OPTOMETRISTE 
EXAMEN DE LA VUE 


LIMITÉE 


WILFRID GIROUARD, prés, 


Manutacturiers d'appareils de 
chauffage automatiques 


8635, boulevard St-Laurent 


Montréal 


7,30—ÆEn haut de Va pente 


douce 
8,00—Le point d'interrogation 
8.,30—Quatuor 
9,00—Prise de bec 
9.30-Les belles histoires 

pays d'en haut 
10,00-Rencontres canadiennes 
1030-—-Long métrage 

“Crime sans châtiment" 

(Ann Sheridan, 

Cummings) 


troubadours 
7.00Clé de so! 
1.80.—Le Survenant 
8,00Le Club des autographes 
8.,30—Toie de vivre 
9.00—Défi au danger 
9,30.La pension Velder 
10,00..Rendez-vous avec , ,, 
10,30—Long métrage 


la descente, 


d'engager McDaniel, 


des 


rid Bergman, Alexander 
Knox) 


Robert 


P us 
qu'un chemin à suivre, celui de 


Les Goldeyes ont bien fait 


Il frappe 


solidement et il pourra peut-être 
retrouver ‘son bras”, ce 
qui lui avait valu tant de gloire 
en un été, mais qui n'a pu tenir 
le coup. On se perdra en con- 
“Son grand amour" (Ing- jercues sur les raisons de cette 

aiblesse, tout Comme on a le 
droit de croire que McDaniel 


bras 


— Je suis à votre service, monsieur Lachance, 


votre prévenance, 


— J'allais vous le demander, Mais j'apprécie 


fera, La direction des, Canädiens 
n'en sait rien, non plus, mais 
le Forum a posé un autre geste 
qui rend cette organisation très 


de la légèreté du ton et en per 
ui en- 
traîne les personnages ide la piè- 
ce est le même qui donnait à la 
vie de l'auteur un rythme endia- 


sonnages. Le mouvément 


populaire auprès des amateurs blé 


de hockey. Qu'il joue ou qu'il 
ne joue pas, le Rocket sera payé 
quand même, Est-ce pour lui 
enlever la tentation de porter 
les couleurs d'unè autre équi- 
pe? Est-ce simplement pour ren- 
dre hommage à cet excellent 


athlète qui, plus que tout autre, 


Pour Shaw, “Le héros et le 
soldat” ne füt qu'une improvi- 
sation hâtive. Pourtant cétte im- 

rovisation a conservé tout le 

rio, toute la verve, toute la drô- 
lerie que seul un véritable hom-: 
me de théâtre peut insuffler à 


une oeuvre comique, 


Léon-H, Bénard, CR. 
AVOCAT et NOTAIRE 


Editice Banque Canadienne Nationale 
431, rue Main Winnipeg, Men, 
TELEPHONE WhHitehall 3-2155 


Téléphone CEdar 3-2850 
141, avenue Provencher 
ST-BONIFACE, MAN, 


EXAMEN DE LA VUE 


James Shaen Ltd, 


M, N. Lecker OPTOMETRISTE 


2e e, édifice Hurtig 
, Avenue Portage 


Tél. WHitehall 3-6628 


W.R. DeGraves 
AVOCAT et NOTAIRE 
de l'étude 
DeGRAVES & EGGERTSON 


SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 


a largement contribué au regain k 8 à 
nu, Mae On man te hs ae | Pat ALAIN | 300 pou ados 

08, PIS, à re que »|de ses ridicules. Le personnage Winnipeg 1, Man, 
le geste en vaut la peine et ja | °° 5° r'Ocu'es. € Personnage Dr H.-R. DU Charme Téléphone WHitehall 2-3149 
direction des Habitants mérite CHIROPRATICIEN 4 
des félicitations pour y avoir | A Radio-Canada : PAAPATULIE 17 + LP TE A A AE AN 
pensé. 7 tn face de l'hôpital Grafton, Deniset 


On parle souvent du manque 
de reconnaissance dans les sports 
organisés. Nous avons souvent 
critiqué les financiers du rt, 
et même la direction des Cana 
diens dans l'affaire Jacques Plan- 
te et son masque, mais il faut 
savoir rendre à César ce qui est 
à César, Le geste que l'on pose 
en faveur de Richard que les 
Canadiens pourraient “vendre” 
pour une jolie somme, d'argent, 
mérite d'être porté à l'attention 
des sportifs, bien entendu, mais 
aussi et surtout à l'intention de 
tous les employeurs qui songent 
à ‘laisser partir” des sonnes 
qui leur ont rendu de loyaux 
services. Seront-ils aussi magna- 
ue que la direction des Cana- 
ens 


L'envers! 

Nous venons de voir un des 
côtés de la médaille! Il en reste 
un autre, c'est l'envers, et la 
boxe, il fallait s'y attendre, nous 
en offre encore l'exemple par- 
fait, Don Jordan, par la magie 
et les combines de ses gérants, 
est devenu un jour champion 
mondial des mi-moyens. Ce jour- 
là ses malheurs ne faisaient que 
commencer. Incapable de se dis- 
cipliner lui-même, Jordan a cru 
qu'il était vraiment un cham- 
pion, qu’il dominait le monde à 
cause de cela. Il s'est d'abord 
permis des difficultés matrimo- 
niales. C'est un genre de choses 
qu'il ne faut pas se permettre 
en'aucun temps, et encore moins 
quand on vit devant l'opinion 
publique comme dans une mai. 
son de verre. L'épouse de Jordan 
a donc décidé de se séparer d'un 
mari qui ne voulait pas. pourvoir 
à ses besoins et à ceux de ses 
enfants, Puis Jordan se quéerella 
avec ses gérants! Querelle inutile 
uisque ce sont eux qui ont bâti 


Ë 
Ë 
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Denise Pelletier 
par Gabriel LANGLAIS 


Denise Pelletier est considé- 
rée comme une très grande 
artiste. Devant son talent, tout 
le monde s'incline! 

L'étude de sa biographie a 
souvent porté les journalistes 
à établir entre elle et son frè- 
re, Gilles, un parallèle justifia- 
ble, à cause de la passion si 
sincère dont ils ont tous les 
deux fait preuve pour l'art si 
simple et si complexe du théà- 
tre. On a souvent dit, qu'à 
l'instar de son frère; elle était 
faite pour le théâtre, 

Née à St-Jovite, elle étudie 
quelque temps l'art dramati- 


de avec Sita Riddez et Marcel ; 


Dowhan, Bétournay 
& Muldoon 
AVOCATS et NOTAIRES 


Dr A.-E. Bourgeois 


DENTISTE 


344, rue Marion, St-Boniface 
Téléphone CHapel 74548 


Chambre 4 
Édifice Banque Canadienne Nationale 


431, rue Main Winnipeg, Men, 
TELEPHONE WhHitehall 2-3135 


Louis-P, Roy 
AVOCAT et NOTAIRE 
147, ave Provencher St-Boniface 
TELEPHONE CHapel 7-3172 


Clifford W. Brock 


CR,, MA, LL.B, 


AVOCAT - PROCUREUR 
Avocat de Ja ville de St-Bonifaca 
Aviseur légal pour le “Trade and 

Labor Council” de Winnipeg 


550, édifice Somerset, Winnipeg 
TELEPHONE WhHitehall 3-0626 
138, avenue Provencher, St-Boniface 


Robert Trudel 
AVOCAT et NOTAIRE 


de l'étude 
MORKIN, HAYES & TRUDEL 


609, édifice Paris 
Portage et Garry, Winnipeg, Man, 
TELEPHONE WHitehall 2-17536 


Joseph-N. Landry, B.A, 
Avocat, Avoué ét Notaire 
302, édifice Mclntyre 
416, rue Main © Winnipeg 
Téléphones: Bur.: WHitehall 2-7125 


Dr André-S. Lachance 
DENTISTE 

Chambre 3, 113, rue Marion 
Téléphone CHapel 7-1726 


Dr Edouard-G. Jarjour 
CHIRURGIEN-DENTISTE 


301, chemin Ste-Marie 
St-Boniface, Man. 
Téléphone CHder.3-2111 


Dr A.-C. Laurin 
DENTISTE | 


* Téléphone CEder 3-2850 
141, avenue Provencher 
ST-BONIFACE, MAN. 


Dr P.-E. LaFlèche 


DENTISTE 
709, rue Sherbrook Winnipeg 
Téléphone SPruce 5-5446 


Dr J.-0. Joyal 


e champion de toute pièce. Com- Le or grd gr À DENTISTE Rés.: GLobe 2-0303 
me résultat l'ex:champion vient! est autodidacte dans son mé- | Téléphone: WHitehall 3-2023 AR 

a été saisie et l'avenir qui s'offre Lo g pr rt à Ma 413, édifice ; Arpin & Rich 

à lui est celui de la ruelle, seule”, 388, avenue Portage, Winnipeg AVOCATS et NOTAIRES 


Pourquoi un homme en arri- 
ve-t-il là? 11 y a d'abord un man- 
que d'instruction et d'éducation 
d'une part, l'appel de la vie fa- 
cile de l'autre, et le milieu dans 
lequel on vit. Au hockey, on 
insiste de plus en plus pour que 
les jeunes fassent des études a- 
vant de se lancer dans la prati- 
que de ce sport à titre de joueurs 
professionnels, A la boxe un gé- 


La radio lui offre ses pre- 
mières chances de développer 
son talent. Elle y fait ses dé- 
buts ‘dans le rôle J'Annie 
Greenwood d'Un homme et 
son péché. On lui confiera par 
la suite, \des rôles intéressants 
dans: Je vous ai-tant aimé, le 
Théâtre Ford, le Théâtre de 
Radio-Collège et le Survenant, 


de l'Arcade, de la Comédie de 


Maurice-J, ARPIN, B.A., LLB, 
207-4, édifice Confederation Life 
457, rue Main, Winnipeg 
TELEPHONE WhHitehall 2-6516 


Dr JACOB 
DENTISTE 


et associés 
Leurs nouveaux Bureaux 


sont situés au-dessus du 
MAGASIN METROPOLITAN 


Marcoux, Dureault 
et Bétournay 


702, édifice Great Western 


à Quand Elle fit partie de plusieurs ne Ati LA ii 
rant célèbre a déjà écrit: “Quan Winnipeg, Man. é AV SetN 
comme tout le personnel du paquebot. un jeune me dit qu'il veut deve-| troupes théâtrales, dont celles on 3.851 | OCAITS et NOTAIRES 


D'ailleurs, nous avons une attention toute 


spéciale pour nos passagers canadiens. 


— C’est ce que m'avaient dit mon agent de 
voyages . et mes amis qui voyagent par la 


TRANSAT, Îls avaient bien raison! 


nr Quand on Wa plus le respact de | rendue célèbre. né hEtage | Téléphone 
LES CANADIENS PREFERENT LA TRANSAT Fiomme, on m hésite Jam à le! | Denise Pellier eo sponta. JE Péédnest" | Wiban ||L à STE-ANNE tou it MARDIS 


Tout, sur la TRANSAT, est fait pour vous 
plaire. C'est, sur l'Atlantique nord, la 
seule ligne maritime où vous puissiez sa- 


vourél'authentique cuisine française (et “la vie de château”, Fêtes brillantes, dis- à tous les budgets de voyage / Plan à le a un coeur d'or”; ‘‘que, Chartered Accountants — Comptables agréés 
quellé cuisine! . .. Une enquête impartia-  tractions variées et calmes heures de dé. de crédit “Bon Voyage” exclusif à enr er *ofin ® 41.3. + net Hotel pers ne F” Guéaete, BA. CA. 
‘tente s'y succèdent dans un cadre d'une” 1 Tretet 30 à 40% lleunime 50e n Chambre 11, Edifice B.C.N., 431, rue Main, Winnipeg 2, Man. 


le efféctuée par la revue “Réalités” classe 


la salle à mañg 
cinq iers ? 


riant fans famili 


nnntnannnse 


er de “Liberté” parmi les 
taurants de France). Le 
service, lui aussi, }est “à la française”: sou- 
ité, empressé sans ob- 


LIBERTÉ et FLANDRE 


Départs fréquents de New-York 
pour Le Havre / Tarifs convenant 


séquiosité . et particulièrement chaleu- 
reux à l'égard des passagers canadiens, 
Sur “Flandre” ou “Liberté”, vous mènerez 


élégance typiquement française. Et vous 
parlerez français tout à votre aise! Pour 
aller en France, voyagéz à la française: 
choisissez la TRANSAT, 


RÉSERVEZ SANS TARDER! 


CIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE, 
735, rue Wall, Winnipeg 10, Manitoba 


0-4 


paq: 
OC) classe touriste © cabine première. 
J'aimerais partir vers le (date) et revenir vers le (date). 
Mon agence de voyages est 


OC Veuillez m'indiquer des agences de voyages proches de chez moi. 
LI Lerrees monts, LA 2,2] 


VOYEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES | 
Son la À 
SRREUTE DURE RME 
gra À outre votre cabine viess 20 vou enduit ral Ad LPS PEER NN TR Os PE. NOR T 
CLLELEEEELEEEEEELEE EEE EEEEEE EEE TEE TETE PP PTE TETE TI III TI III III III III III III III TITI 


nir un boxeur professionnel, je 
ges ne doit 


sais tout de suite 
pe être trop intell ar Ge Pour 
a vie facile, tro e boxeurs, 
depuis les champions jusqu'aux 
aspirants, ne savent quoi faire 
de leur argent entre deux com- 
bats. Ils en font généralement 
le pèse mauvais usage, Enfin, le 
milieu de la boxe est ce qu'il est, 
un des plus mauvais sous tro 
de rapports pour que des tragé- 
dies comme celle de Jordan 


placer au rang des bêtes. 


de 
Réduction de 


# Revêtement extérieur en 
aluminium, pierre, asphalte, 
ciment d'amiante 


Montréal, de Lrqube et des 
Com ons de .$t - Laurent, 
où elle joua Leocadia de Jean 
Anouilh, Britannicus de Raci- 
ne, Un caprice de Musset. A- 
vec le éâtre du Nouveau 
Monde, elle a connu le succès 
dans plus de quinze pièces. 
On a pu la voir à Îa télévi- 
sion dans le Chant du berceau 
et plusieurs téléthéâtres, mais 
c'est son rôle de Cécile, dans 
la Famille Plouffe, qui l'y a 


thousiasme et de retenue. Ceux 
qui la connaissent bien demi 
“qu'elle se donne toute à L 
création ve va faire ; 
“qu’elle a de l'autorité, de l'as- 
surance, de l'habilité”’; “qu'el- 


ucôup aux autres”, L 
En 1955, on la proclamait 


Reine de la radio et de la télé- | 


356, rue Main, Winnipeg 
TELEPHONE: WHitehall 2-0038 
Tous les mercredis à St-Jean-Baptiste 


Membre associé :' 
G/ MAURICE GELLEY 
Téléphone WhHitehall 2-4803 
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Examen de la vue 
Lunettes ajutées 


R, C. CHAMPAGNE 

Avocat-notaire, de l'étude 

Maclnnes, ge & Cie, 
393, rue Main, pet 


Téléphone: GA 2-5293 
SALLE MUNICIPALE 
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6 mois, 


cation à l'office sacerdotal” (8), 


11,— La poursuite de ces buts propres au Petit Sémi- 
naire est assurée par de nombreux facteurs qu'on ne trouve 
que dans celui-ci. Qu'il Nous suffise d'en énumérer quelques: 
uns: le désir de chacun des élèves de devenir prêtre, désir qui 
constitue une atmosphère commune et un engagement per- 
sonnel; l'organisation des exercices spirituels, qui favorise 
pement d'une vie consacrée à la louange divine et 
à la piété; les méditations et conférences spirituelles quoti- 
diennes, et les lectures pieuses, qui éclairent sur la nature 
et les exigènces du sacerdoce et orientent vers un don total 


le dével 


de soi. 


12,— Comme Monseigneur Langevin, Nous Nous som- 
mes parfaitement entendu avec les Pères Jésuites avant d'en 
arriver au rétablissement du Petit Séminaire. Le Révérend 
Père Boily, recteur actuel, voulut bien Nous dire spontané- 
ment, qu'il reconnaissait la nécessité de ce rétablissement, se 
rendant bien compte que les vocations, assez nombreuses 
durant les premières années, ne perséVéraient pas, Quant au 
T. R, Père d'Auteuil-Richard, provincial actuel et ancien 
recteur, il voulut bien Nous faire souhaiter un plein succès 


HV lan, 
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Le Petit Séminaire ... 


donc nettement de Notre cher Collège le Petit Séminaire que 
Nous rétablissons, c'est qu'il n'est destiné qu'aux garçons 
“que la charité du Christ a attirés vers le sacerdoce’”’, (4) ‘que 
le Christ a appelés au sacerdoce” (5) “qui sont l'espoir du 
sacerdoce catholique" (6), Car, dans un Petit Séminaire, sont 
assurément facilités ‘le soin constant que réclament ceux 
que le Christ appelle à embrasser le sacerdoce” (7) et ‘“‘l'édu- 


À l'école Hastings de St-Vital, 
le 24 mai, se r ient en 
journée d'étude quelque 60 ins- 
titutrices, LL og et surin. 
tendants, Cette réunion avait 

but de faire rapport de 
‘expérience tentée au grade un 
avec la méthode Cuisenaire du- 
rant l'année scolaire 1959-60, 

En plus, une démonstration 
de l'enséignement de l'arithmé- 
tique au grade II avec In mé- 
thode Cuisenaire avait pour but 
de préparér les membres de cet. 
te réunion à pousser plus loin 
cette tentative, M, H, G, 'Drout, 
directeur de cette expérience en 
Saskatchewan, donnait cette dé- 
monstration. 

La journée fut très profitable, 
Tous les participants étaient 
d'accord à continuer l'expérien- 
ce et plusieurs décidaient d'en 
taire l'essai au grade deux, 

Mme Yvette Boily fait présen- 
tement l'essai de cette nouvelle 
méthode au grade un à l'école 
Frontenac, Le succès avec lequel 
ses élèves apprennent l'arithmé- 
tique fait croire que cette mé- 
thode mérite, d'être répandue, À 
l'école Frontenac, l'essai sera 
continué ét adopté par toutes les 
institutrices du grade un. On 
tentera, en plus, cette expérien- 
ce dans une classe du grade 
deux. 

On peut se demander quelle 
est l'origine de cette méthode. 
M. Georges Cuisenaire, direc- 
teur des écoles au village de 
Thuin, situé au sud de la Belgi- 
ue, a développé cette méthode 
enseignement des mathémati- 
ues. Lorsque les élèves de 
Phuin suivirent plus tard des 
cours aux universités environ- 
nantes, ils démontrèrent une fa- 
culté sans égale en mathémati- 
ques, Lorsque questionné sur la 
raison du succès de ses anciens 
élèves, M. Cuisenaire attribua 
cette prouesse à sa méthode 
d'enseignement. Depuis, le tra- 
vail de M, Cuisenaire est recon- 
nu dans plusieurs centres du 


dans la réalisation de ce projet, exprimant “sa confiance que|,,,4 


les points de détail qui surgiront entre le petit séminaire et 
le collège se régleront harmonieusement, pour le plus grand 
et à la satisfaction de tous”, 

13:— Nous avons demandé à la Compagnie de Saint- 
Sulpice, pour laquelle la formation immédiate et même éloi- 

née du clergé est l'oeuvre par excellence, pour ne pas dire 

a raison d'être, d'accepter la direction du Petit Séminaire, 
Monsieur le Supérieur général a bien voulu agréer favorable- 
ment Notre demande et Monsieur le Supérieur provincial du 
Canada nommera bientôt deux de ses prêtres, 
également chargés de que Cours au Grand Sé 
À la demande expresse de Saint-Sulpice, un prêtre diocésain |; 
complétera l'équipe, comme il en est au Grand Séminaire, 

14, — La construction de notre nouveau Petit Séminaire 
commencera incessamment, à l'extrémité sud-ouest de la rue 
Laflèche, sur le terrain attenant à celui de la Grotte dé Notre- 
Dame-de-Lourdes des Révérends Pères Capucins. Les élèves 
du Petit Séminaire seront ainsi suffisamment rapprochés des 
institutions d'enseignement qu'ils fréquenteront, pour que 
la distance à parcourir quatre fois par jour ne constitue pas 
lan d'ensemble qui permet- 
trait de s'agrandir selon que le bon Dieu le voudra (nous 
étions quelque 65 élèves en 1922), nous édifierons cette année 
un immeuble capable d'abriter 48 élèves, chiffre qui est notre 
espoir fondé et notre objectif réaliste pour septembre. 

15. — Les fonds nécessaires à la construction de notre 
nouveau Petit Séminaire ne proviendront point de la Part-à- 
Dieu, Au cours des années, certains de.nos prêtres ont bien 
voulu léguer au diocèse, pour libre disposition par l'Archevè- 
que, des sommes d'argent qu'ils avaient x 
ou qu'ils avaient économisées en sacrifiant bien des choses. 
nsée le plus pleinement 
qu’il est possible de le faire, en utilisant ces fonds pour réta- | sions 
blir notre Petit Séminaire. Car quel désir plus cher peut bien 
animer un prêtre que celui d'être perpétué dans le sacerdoce 
souverainiet unique de Notre-Seigneur Jésus-Christ? Ces legs 
se chiffrent aujourd’hui à quelque $100,000,00, ce qui consti- 
déboursés nécessaires à l'achat 
du terrain et à la construction de cette année, Nous serons 
ire de NN. SS. 
Henri Bernard, Léonide Primeau, Boniface Diederichs et 
Clovis Saint-Amant, ainsi que de MM, Ulysse Forest, Léon 
Rivard et Joseph Picod. Dieu fasse que d'autres prêtres imi- 
tent ces bienfaiteurs insignes, déjà même de leur vivant, | 
comme eux l'avaient fait! Puissent d'autres personnes Nous 
primordiale: ils 
s'amasseront ainsi des trésors que les mites ni les vers ne 
consument sur la terre, et qui sont inépuisables dans le ciel 


bien du diocë 


un obstacle d'importance, Du 


Il Nous a semblé entrer dans leur 


tue environ les deux-tiers 


heureux de dédier celle-ci à la vénérée 


venir aussi. en aide dans cette 


(Mt. 6:19-20; Le, 12:33), 


16.— Les conditions pécuniaires qu 
minaire‘seront les mêmes que font le Collège et le Juniorat. 
L'administration du Petit Séminaire versera au Collège ou 
School les frais statutaires d'enseignement. D'autre| depuis 1374. 
taxe prélevée des prêtres et religieux jusqu'ici 
OS ES de Lg rmà AE l'une des principales artisanes 
£ pre k ; ce, 1355-56, sera is du retour de la papauté à Ro- 

rélevée par l'Oeuvre des Vocations, tandis que l'Oeuvre des| me. ) 
| rs u Collège continuera de percevoir la contribution 


au Fa 
art, 
'Oeuvre des Bourses du Collè 

instar tributi Seminario’” 


es en héritage 


e. 
M, C. Gattegno, professeur de 
mathématiques à l'Université de 
Londres, apprit cette méthode et 
lui donna une vaste publicité. 

Voici en quelques mots une 
explication de cette méthode: 

premier but de l'enseigne- 
ment de l'arithmétique à l'école 
primaire est de rendre l'enfant 
capable de compter rapidement 
et avec précision. Le calcul de- 
venu automatique, l'esprit est 
alors libre d'entrer dans le do- 
maine du raisonnement, Par la 
on constante de combi- 
numériques concrètes 
que l'enfant peut lui-même vé- 
rifier, la méthode . Cuisenaire 
développe cet automatisme et 
prépare l'élève aux mathémati- 
ques abstraites, 

Le matériel Cuisenaire con- 
siste en bâtons à forme prisma- 
tique et coloriés de la façon sui- 
vante, les nombres et leurs mul- 
tiples étant associés par des cou- 
leurs qui se ressemblent: 


ui seront 
maire, 


numéro 1 — neutre 
numéro 2 — rouge 
numéro, 4 — rose 
numéro 8 — brun 
numéro 5 — jaune 
numéro 10 — orange 
numéro 3 — vert 
numéro :6 — bleu-vert 
muméro 9 — bleu 
numéro 7 — noir 


Les différentes longueurs (de 
un à dix centimètres) sont de 
gradation régulière, Les dimen- 
et les couleurs constituent 
donc une double association en- 
tre les chiffres et permettent 


Billet du vendredi 


Toutes les Brigitte du mon- 
de, y compris celles de l'écran 
français et de Berthe Bernage, 
ont pour sainte patronne une 


’otfrira le Petit Sé-| grande dame suédoise. La plu- 


part l'ignorent et elle-même 
s'en soucie peu, puisqu'elle re- 
pose dans la rep du Seigneur 

lle fut avec sain- 
te Catherine de Sienne, aussi 
roturière qu'elle était noble, 


Fa 


Car, à la suite d'événements 


des paroisses, dont Nous fixons le minimum, par les présen-| qui ne se résument pas en trois 
tes, à $2.00 par famille de langue françaide! (9) minutes, le chef de l'Eglise de 
IN té, NT.C.F. à vous den Rome eut résidence en Fran- 

17.— 11 Nous reste, N.T.C.F., à vous dk ce, dans la belle et vieille ville 
ment de prier Dieu de bénir nos éfforts ‘et l'oeuvre d'Aviquon en Provence, de 
s 1309 à 1377. On y peut voir 


.que Nous rétablissons, Car Nous r. 


( econnaissons 

le besoin dé grâces constantes et surabondantes. Grâce de 
pour un nombre sans cesse g 

de nos enfants et jeunes gens; grâce de la 
la poursuite, habituellement ardue, de cet idéal surnaturel; 
tion de la volonté divine qu’ les 
voix du Pape et de l'Archevêque dans le rétablissement de 
. notre Petit Séminaire; grâce de la collaboration de toutes 
. nos familles, paroisses, et institutions; grâce du dévouement 
et du zèle sans mesure chez tous ceux qui auront à 


vocation au sacerdoce 


grâce d’ 


à l’éclosion et à la culture des vocations 


encore la cathédrale Notre- 
Dame, qui remonte au XIe siè- 
cle, le trône papal qui s'y trou- 
ve, de même qu'à deux pas le 
lais co t en 1339 pour 
e Saint-Père, 
Voilà qui nous éloigne de la 
sainte, laquelle naquit en 1303 
sur l'ile d' , après le 
naufrage du navire qui rarme- 
nait sa mère d'un voyagé au 
de che | MDN on 
elle e er 
insuccès e dé la province d'Up- 
en Suède 


son père, f 
11 devint Brigitte en français. 
L è 


avec plus d'enthousiasme 


l'usage actif des yeux et des 
mains, : ° 

Avec ce matériel l'élève peut 
voir, comprendre, évaluer et vé- 
rifier, 

L'enfant qui entre en premié- 
re année sail compter, Il a vu et 
sait compier trois pommes, deux 
mains, cinq arbres, quatre sous, 
ele, Cette expérience lui aidera 
à évaluer les bâtons, Supposons 
qu'il prenne le bâton jaune-eing, 
Il apprend vite à vérifier sa va- 
leur à l'aide du bâton neutre- 
un, Au-dessous et contre le jau- 
ne, il place des neutres, 11 vol 
que pour obtenir la même lon- 
gueur, il lui faut cing num 
un, De la même manière, il éva- 
lue les autres bâtons, 

Méthode concrète 

Après quelque temps, l'élève 
connait chaque chiffre par son 
symbole, 11 est prêt à procéder 
à ja décomposition des nombres, 
Il prend, par exemple le bâton 
numéro neuf, Contre celui-là, il 
place le rouge-deux, 11 voit que 
pour compléter la combinaison, 
ll doit mettre le noir-sept, 1 
commence une autre rangée a- 
vec, disons, le rose-quatre, et ‘la 
coniplète avec le jaune-cinq. Il 
continue ainsi, produisant diffé 
rents patrons qui équivalent à | 
neuf 


L'usage de cette méthode crée 
de façon durable des images vi- 
sibles, tangibles et clairement 


définies, Chaque chiffre acquiert 
et retient, son individualité dans 
les nombreuses combinaisons et 
décompositions dont lui et ses 
multiples variés font partie, 

La manipulation répétée des 
bâtons donne à l'enfant des no- 
tions mathématiques très défi- 
nies, À la fin de la première an- 
née, en plus d'additionner et de 
soustraire mentalement avec ra- 
pidité, il sait multiplier et divi- 
ser, et possède une connaissance 
élémentaire des fractions, L'in- 
térêt que suscitent chez l'enfant 


les fascinants numéros coloriés | - 


lui permet de travailler plus 
longtemps .sans fatigue apparen- 
te, et, rend agréable pour lui, 
comme pour l'institutrice, la pé- 
riode d'arithmétique, 


"Vocabulaire pratique” 

Dans le dernier numéro de Ea 
Liberté et le Patriote, nous a- 
vons publié un ‘vocabulaire’ 
d'expressions françaises dont ge ! 
servent les membres de caisses 
populaires, Ce “vocabulaire” qui 
a été imprimé dans le rapport 
annuel de la Caisse Centrale de 
St-Boniface, a été préparé par 
M. Pierre Frossais, animateur 
de la Province du Manitoba au- 
près de ce mouvement. Le ‘“vo- 
cabulaire” a été accueilli par 
nos lecteurs avec enthousiasme, 
Félicitations à M. Frossais, 


340 bourses d'études 

REGINA — Un total de 340 
bourses d'étude est offert aux 
étudiants qui terminent cette an- 
née leur grade 12 et désirent 
s'énregistrer en première année 
dans les institutions d'études su- 

érieures, vient d'annoncer l'hon. 

. S. Lloyd, ministre de l'Edu- 
cation en Saskatchewan. 

Ces bourses valent $500 cha- 
cune, à l'exception des bourses 
attribuées à des étudiants rési- 
dant là même où les institutions 
sont situées. Dans ces derniers 
cas, les bourses valent seulement 
$300. Les bourses sont accordées 
selon une base de zone et tous 
les candidats doivent écrire les 
examens du grade 12 du Dépar- 
tement, 


Toutes les Brigitte du monde 
ont pour patronne une Suédoise 


(Spécial à ‘’La Liberté et le Patriote") 


même s'ils ne montèrent pas 
sur les autels, 


On admettra toutefois que 
deux canonisations dans une 
même famille, celle de Ja mè- 
re et de la fille, représentent 
une réussite, Toujours est-il 
ue Brigitte séjourna à la Cour 
e Stockholm, son mari y 
ayant été mandé par le roi 
Magnus de Suède'et de Nor- 
vège, jusqu'au jour où les 
époux retournèrent à leur do- 
maine d'Ulfasa, après que le 
souverain se fût emparé des 
biens de l'Eglise, ce qui entrai- 
na son excommunication, Un 
jour, renonçant à sa fortune 
et à son rang, à la douceur de 
la vie familiale, UIf, mari de 
Brigitte, entra au monastère 
cistersien d'Alvastra, avec le 
consentement de son épouse, 
Il y mourut pendant son no- 
viciat, à quarante-sept ans. 

LJ L2 L 


Devenue veuve, Brigitte se 
retira elle aussi du monde, 
après avoir donné une forte 

rtie de ses biens et pourvu 

Vavenir de ses enfants, les 
ps mariés, les autres chez 
leûrs 


On avait à peine oublié les malheurs d'Agadir, au Maroc, 
que le Chili est cruellement éprouvé à son tour, Une fois de plus 
ce malheur a permis de toucher en quelque sorte du doigt le 
fait que les hommes de bonne volonté dans tous les pays ne 
restent pas indifférents aux malheurs qui affectent leurs frères 
quelque part dans l'univers. Les secours ont afflué de partout 
vers le sud du Chili, L'on voit ci-dessus l'aviateur-chef K, T, 
Ulmer, à gauche, de Mission City, C;-B,, qui charge des médi- 
caments dans un avion North Star à destination du Chill, Ces 
médicaments sont fournis par la Croix-Rouge et l'Armée cana- 
dienne, Le préposé au chariot transporteur-élévateur est le 
caporal W, W, Parsons, à droite, de Wabana, T,-N, 

(Photo Défense Nationale) 
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Carnets de voyage 


St-Boniface .….. Gaspé … St-Boniface 


sur les roues de l'Hirondelle 


(suite) 


Le 14 juillet, nous prenons donc pour vrai la route du retour, 
Première étape: Québec, Ste-Marie-de-Beauce, Sherbrooke, Len 
noxville et Granby, Je me souviens que ce jour-là nous avons pour- 
suivi une fameuse bestiole, Comme disait papa, nous n'avons jamais 
eu tant de misère à attraper une mouche, Ce n'était pas une bestiole 
ordinaire, car la ‘“‘bébite'"' n'était qu'une Volkswagen beige, venue 
des Etats-Unis se ballader dans le Québec, Alors même que nous 
étions dans une zone de 30 milles, la fameuse ‘“’hébite' filait, ne se 


préoccupant ni de la vitesse ni de nous, dépassant les automobiles 


de sorte qu'elle fut bientôt deux places en avant de nous. L'Hiron- 
delle était à bout de souffle, n'étant pas habituée à aller de 40 à 50 
milles dans une zone de 30 et à dépasser les autos en les envoyant 
promener à gauche et à droite, Mais il ne sera pas dit qu'une Volks- 


wagen se sèra jouée ainsi de notre imposante limousine, Après une 
chasse-à-l'auto sans trop de coups effrontés (!), nous sommes enfin 
revenus derrière notre ‘“‘bébite'' et pouvons lire la licence: MLand 
of Lincoln, 303,079, Illinois’, Bravo pour notre intrépide Hiron- 


delle! 


Nous traversons le pont de Québec et filons vers Sherbrooke, 
non sans arrêter quelquefois sur les rives de la Chaudière, dans 
cette Beauce enchanteresse qui provoque tout faturellement nos 
chants de folklore. 11 m'arrive de faire des alexandrins pendant que 


les autres font les fous, Chantal dit que je suis une bonne ‘‘pouette" 
et Gérard chante mon couplet sur l'air de ‘La plus belle nuit”, La 
récitation du chapelet réussit à nous tranquilliser, 

Sherbrooke, Nous visitons la magnifique cathédrale construite 
en 1957, puis le sanctuaire de Beauvoir dédié au Sacré-Coeur, En 
revenant pour nous rendre à Lennoxville, papa qui oublie que nous 
sommes en pays français (nous sommes d'ailleurs sur Wellington 
St.) lit sur une enseigne ‘Second Main’ au lieu de ‘Seconde Main”, 
On ne se déshabitue pas vite des coutumes de son milieu, À Len- 
nôoxville nous voulons visiter le Frère Octave, des Pères Blancs, 
qüe nous avons connu à St-Boniface, Le noviciat est situé sur le 
haut d'une côte à l'orée de la ville et est caché par les arbres. Nous 
traversons la rivière et faisons un bon bout de chemin sans toujours 
trouver la route qui conduit chez les Pères Blancs. Nous retournons 
sur nos pas et prenons un autre chemin, peine perdue, Nous faisons 


un grand détour par un beau sentier sous les arbres et revenons 


finalement sur notré premier chemin en sens inverse et nous trou- 
vons la route qui monte chez les Pères’ Tout ça pour nous voir bien 
récompensés: le Frère n'y est pas. La belle affaire! Nous revenons 
à Sherbrooke et traversons la ville pour nous rendre au plus beau 
jardin zoologique du Canada à Granby. \ 

Le jardin zoologique vient justement de fermer (nous arrivions 
à 8 h.) et n'ouvrira qu'à 9 h. demain matin. Comme il faut deux 


heures au moins pour le visiter, cela nous rétarderait trop. Nous 


commençons à croire que notre journée, les dernières heures du 
moins, fut manquée, Le cafard gagne les voyageurs, surtout que 
nous ne trouvons pas de terrain de campement, Il est 8 h, 45 p.m,. 
et nous n'avons pas soupé, Nous disputons contre Québec qui n'est 


pas très accommodant pour les touristes, Heureusement que c'est le 
derniér soir; nous approchons des Etats-Unis. Papa'est fatigué. 


Voyant un bel endroit où planter la tente, nous nous informons à 
l'hofnme qui semble être le propriétaire, Nous faisons vraiment 


comme les Bohémiens: ‘“Volé et campe où Dieu te mène”. Dieu 
merci! Ce monsieur nous laisse aimablement camper sur $a pro- 
priété. Cet homme est un nommé Gemme; il a neuf enfants dont 
les cinq ainées sont des filles , . , qui causent très gentiment avec 
nous. Nous nous couchons à 10 heures. 


Le lendemain, maman et Louise sont malades et personne, moi 


exceptée, ne dort, Mais que voulez-vous? Nous sommes dans un 
pays démocratique et lorsque la majorité vote pour se lever ét 
partir, même s'il n'est que 4 h. 45 a.m,, il faut tirer même “la 
bienheureuse” de son sommeil. }, 


En chemin, tout ce que nous rencontrons ce sont de charmantes 


| Mémoire de l'ACFA 
——— 


Des programmes de télévision 
en français à Edmonton? 


Le Bureau des Gouverneurs de 


la Radiodiffusion a tenu des! Radioditfusion (Commission 


séances publiques à Edmonton! 
récemment pour allouer un deu- 
xième canal de la télévision à 
l'un de plusieurs candidats, A! 
cette occasion, l'Association ca 
nadienne-française de l'Alberta 


a présenté un mémoire dont 
voleli un large extrait: 
L'Association 
Cette Association à êlé fondée 
én 1925; elle faisait suite à dif 
férents autres groupements qui 
avaient existé durant les 35 an 
[nées précédentes, L'Association 
tend à grouper Lous les Cana- | 
diens français vivant en Alber 
la et à les encourager à conser 


ainés ou dans des insti- nonn vaches, vêtues de roux et de-blancs, sur la tête deux ‘mi-| 


tutions. Elle chercha assez 
longtemps sa voie, fonda un 
couvent à Vadstena, dans dn 
château ayant appartenu à ses 
ancêtres, mais ne l'habita ja- 
mais, Elle partit 27 après 
pour Rome, cette idée lui étant 
venue qu'elle devait travailler 
au retour des Papes dans la 
Ville ‘Eternelle, eux qui rési- 
daient à Avignon depuis tren-. 
4e-sépt ans, 

Impossible de raconter les 


revenir Dieu seul sait quand, Nous y avons fait un beau séjour. 
Que de lois, à St-Boniface, nous revivrons ce voyage . , ; grâce 
à ce carnet de voyage et aux nombreuses diapositives que nous 
projetterons si souvent sur 


gnonnettes aigrettes”, qui traversent dignement la route. Bien,en- 

|tendu, même l'Hirondelle doit les laisser passer. À 6 h. 15 il com- 
mence à pleuvoir doucement, puis à verse pendänt au moins deux 
minutes, Puis la pluie cesse presque complètement, Nous nous 
dirigeons vers un ciel plus clair . . 
atteignons la frontière à 6 h. 35. Vermont. Pspa doit être content, 
car “Vérmont’’ est son expression préférée. 


, j'espère! En tout cas, nous 


Nous quittonk donc la chère province de Québec . ; ; pour y 


l'écran dans notre salon, 
4 { (à suivre) | 


F4 
ÿ 


V prit enfin 
nir 


ver leur langue et leur culture, | 
Il y en a actuellement, au delà | 
de 60,000, Son but principal est 


d'aider les descendants de race 
française à mieux connaitre leur | 
langue et de promouvoir leurs | 
activités dans le domaine écono- | 
mique, national et social, Son! 
but secondaire est de maintenir | 
des relations amicales avec les | 
Canadiens de langue anglaise et 
les autres groupes ethniques, | 
collaborant ainsi à l'unité cana- | 
dienne, Ce but: secondaire, elle | 
cherche à l'atteindre en procu-| 
rant à tous l'avantage d'étudier 
la langue française et de con- 
naitre la valeur de la culture 
française, 


L'Association est incorporée 
d'après la Loi albertaine des 50- 
ciétés, Elle est administrée par 
un Exécutif provincial, aidé 
d'un Secrétariat permanent, Ses | 
membres sont groupés dans les | 
Cercles locaux qui existent ac-| 
tuellement, 


Intérêt qu'elle porte à 

la radio et à la télévision 
L'Association s'est principale- 
ment intéressée à l'Education, 
mais elle a également porté une 
grande attention au domaine de 
la Radic de la Télévision, 
étant donné l'influence quoti- 
dienne que ces deux media de 
culture et d'éducation peuvent 
avoir au foyer, Voilà pourquoi 
l'Association a fondé et financé | 


le posté de Radio CHFA, pro- 
priété et responsabilité de Ra- 
dio-Edmonton Liée, dont les ac- 
tionnaires et les directeurs sont 
nommés par l'Association, ces | 
actionnaires ne détenant les 
parts qu'en fidéicommis, au nom 
de tous les membres. 

Au moment où il fut annoncé 
que des d pour un se- 
cond poste de Télévision à Ed- 
monton pouvaient être faites, les 
membres de l'Association ont 
songé sérieusement à demander 
le permis d'opérer ou bien un 
poste français ou bien un poste 
bilingue, De fait nous avons a- 
verti le Département des Trans- 
ports de nos intentions et nous 
avons entrepris les démarches 
initiales pour obtenir un relevé 
technique et pour présenter no- 
tre demande officielle, 

L'étude économique que nous 
en avons faite, cependant, nous 
a démontré que notre groupe 
n'avait ni la finance nécessaire, 
ni le personnel requis pour mé- 
ner à bien ce projet, Nous avons 
également constaté qu'il serait 
très difficile d'opérer avec suc- 
cès un poste bilingue. 


Bilinguisme à la radion 
et à la télévision 

Nous faisons remarquer res- 
pectueusement que la responsa- 
bilité de fournir un service en 
Anglais et en Français à travers 
tout le Canada incombe à l'Etat 
et cela tout simplement parce 
que, en vertu de l'Acte Britan- 
nique de l'Amérique du Nord, 
ces deux langues sont officielles 
au pays et que de plus, il existe 
dans chacune. des Provinces des 
groupes imposants' dé Canadiens 
français, ainsi que des Cana: 
diens anglais en nombre tou-! 
jours grandissant, qui s'intéres- 
sent à la langue française et dési- 
rent se familiariser davantage 
avec la culture française, 

Depuis la décision du Conseil 
Privé, prise en 1931, la radiodif- 
fusion tombe sous la juridiction 
du gouvernement fédéral. Les 
demandes faites par les minori- 
tés françaises, en dehors du Qué- 
béc, ont t | été reçues fa- 
vorablement, C'est ainsi qu'en 
1933, M. Hector Charlesworth, 
alors qu'il était président de 
Radio-Canada, écrivait: 

“La Commission de Radiodif- 
fusion se propose de respecter 
les droits légitimes du français 
au Canada et à cette fin, il a été 
décidé que des programmes: en- 
tièrement français seront üiffu- 
sés le plus tôt possible et le plus 


La Commission Royale sur le 


Fowler) consacre tout son dixiè. 
me Chapitre à la diffusion en 
langue française, Tout au long 
de ce Chapitre, il est implicite: 
ment admis que l'on devrait ten- 
dre à accorder du Français à tra- 
vers tout le Canada 


La situation présente 


Actuellement, if n'existe 
de Télévision 
dans la région d'Edmonton, La 
population française de l'Alber- 
ta habite trois régions distinctes! | 


qu'un seul post 


a) La région d'Edmonton 

b) La région de Saint-Paul et 
Bonnyville dans le nord-est de | 
la province : 

c) La région de Grouard, à la 


Rivière-la-Paix, dans le nord- 
ouest de la province, 

La région d'Edmonton et une | 
partie de la région de Saint-Paul 
sont desservies par le poste | 
d'Edmonton, Dans ces régions, 
l'on retrouve environ 40,000 Ca- 
nadiens français, Dans les cir- 
constances actuelles, il est jme 
possible d'atteindre la Rivière: 
la-Paix, Dans ce Mémoire l'on 
s'en tient donc aux Canadiens 


français qui habitent des régions 
que le poste d'Edmonton peut 
desservir et qui actuellement ne 
peuvent pratiquement voir aus 
cun programme français, C'est 
en leur nom que nous faisons les 
recommandations suivantes, sans 
oublier les Canadiens de langue | 
anglaise qui en nombre toujours 
grandissant désirent acquérir 
une meilleure connaissance du 
français et qui apprécient la oul- 
ture française. 


Recommandations 


Lil est donc respectueusement 
recommandé: 

a) Que le candidat choisi soit 
forcé, comme condition de «a 
licence, de téléviser un certain 
pourcentage de programmes 
français, chaque semaine, 

b) Que ces programmes fran- 
çais soient d'intérêt général et 
qu'ils contiennent d'une façon 
bien équilibrée des nouvelles, 
des commentaires, des sujets é- 
ducationnels, des pièces musion- 
les et des opéras; que ces pro- 
grammes également soient inter. 
callés entre des DE OS lo. 
cales, nationales ou V 

c) Que ces programmes soient 
distribués à l'horaire quotidien 
et non pas relégués aux heures 
les moins convenables’ de télé- 
vision, 

Etant donné l'impossibilité 
dans laquelle se trouvent les 
Franco-Albertains de financer et 
d'opérer leur propre poste de 
Télévision, comme ils le font : 
pour la Radio, il semble que le 
meilleure solution au problème 
de leur accorder du français, se- 
rait un poste ‘‘satellite’”’ du gen- 
re de ceux que Radio-Canada a 
construits À Moncton, au Nou- 
vead-Brunswick et à Winnipeg, 


gement puisse se faire à l'un ou 
l’autre des postes qui existera à 
Edmonton, 
La Société Radio-Canada 
Il faut reconnaitre que la So- 


ciété Radio-Canada a fait un 3 
grand effort pour exécuter les 


satisfaire au souhait du Gouver- 
nement Canadien, à savoir 
les Canadiens français vivant 
dehors du Québec s0 
vis dans leur propre langue, 
Dans le domaine de la 


Çais jusque dans les provinces: 
des Prairies a aidé considérable- 
ment les postes privés français 
en leur procurant des program- . 
mes culturels de grande qualité 
et de sain canadianisme, Cela a | 
eu l'heureux résultat de réduire 
notre coût d'opération et d'é 
ver le niveau et de n 


à 


1. 


ASIN DE CHAUSSUR 
JP, GUA 
196, ave Provoncher, St-Bonifase 
Téléphonsi Cder 3-1119 


JFANNE'S 
Beauty Parlor 


196, avenue Provencher 
Téléphone: CEdar 3-1030 


Mouvelle parmanenta 
Lie crème $5.75 et plus 


Tél, (Rés) Globe 2-2016 


JR. PICHÉ 


Peintre-décorateur 
"112, Crawtord 
Norwood, Men, 


PIERRE BRUNET, prop, 
Monuments 
BRUNET 

405, rue Bertrond, $t-Bonitace 


Tél: CHapel 7-1864 


Pour travail de qualité, oppeles: 


NOËL ÉMOND 


ROOFING & SIDING 
M, vue Champlain 


Pose de toiture d'asphaite, 
de revétément, de toiture neuve 
ét de bardeaux de tous renren 


pél: CRdar 32-1081 St-Bonifare 


Delannoy's Electric 


436, rue Louis Riel, $t-Boniface 
Téléphone: CEdar 37-5258 


Installation et réparation 


Brochage pour industries, 
magasins et maisons 


Park Confectionery 


412, avenue Taché 
Téléphone: CHapel 7-3891 


Fruits frais -— Fleurs 
Cbnfiseries et magazines 


Téléphones: Clder 3-6102 


| Marion Beauty Nook 


Votre eotffeur français 
vous offre tous les soins de beauté 


24, rue Marion, Norwnod, Man, 
Corinne DUFAULT, propriétaire 


Norwood Cleaners 
and Shirt Launderers 
288, rue Taché 


Téléphone: CEdor 3-5610 
SERVICE DE DEUX HEURES 


…— Nettoyage — 
Service de chemises 


Acheteurs d'automobiles 


Notre Service d'Assurantes et de Fi- 
nances à taux modiques vous aidera 
À faire une meilleure transaction. 
Avant d'acheter, consultez-nous, 


AGENCE 
Georges-J. Forest 
250, rue Marion CHapel 7-1323 


POUR VOS FOURRURES 


voyez toujours 


MECKLING FURS 


146, avenue Provencher 
St-Boniface 


Téléphone: CHapel 7-8182 


Pourvoyeurs: mariages, dîners 
et banquets 


Pâtisserie PELLAND 


D. PELLAND, prop 


161, ave Provencher, St-Boniface 
TELEPHONE: CHapel 7-3319 


Harold M. Black 


OPTOMETRISTE ET OPTICIEN 
Examen de la vue chez 


MITCHELL COPP TLD, 


Portage et Hargrave 
Téléphone: WHitehall 2-5108 
Ouvert tous les jours de 9h À h, 


Taché Hardware (o. 
298, AVENUE TACHE 


Peinture, quincaillerie et 
accessoires électriques 
ARTHUR TOUGAS, propriétaire 
Téléphone: CHapel 7-1047 


Keat's Television 
& Radio Service 


Un service complet pour tous les 
marques de postes de radio et d'ap- 
pareils de télévision, tourne-disques, 
radin d'automobiles, accessoires 
143, rué Marion, Norwood 


Téléphone: CHapel 7-9964 


Cusson Lumber 
Co., Ltd. 


Renseignez-vous sur nos prêts 
pour améliorations aux maisons 
— jusqu'à 83,000 — sans verse- 
ment initial. 

Imés fournis gratis 


* Matériaux et bois de construe- 


tion de tous genres 


® Ameublement d'église faits sur 


commande 
* Portés, châssis, moulures, etc. 


CHapel 7-48335 


Provencher et Des Meurons 
St-Boniface, Man, 


Accidents 


automcbius PAUL PAQUIN 


Âgent général 
ASSURANCES — FINANCES — POLIO 
989 Autumnwood Drive, Windsor Park, St-Boniface 
Tel: Alpine 3:9805 — Adrosss postale: C.P. 68, S-Bonitacs, Men. 


Chron 


, Le grand ‘studio : était une 
corne d'abondance le 27 mai 
pour les participants du concours 
d'anniversaire, Les deux ‘radio. 
actifs! ont lenu à faire le tira 


: 


à chaque heure, depuis 7 h, du! 


matin jusqu'à minuit, Voici la 
liste chanceure; 

Mmes, LD, Noletté, Florian 
Blanchette, Joseph. Chamber- 
land, Jos, Théroux, René Four: 
nier, Henri Lemoine, Auguste 
Bernard, R. Lafrenière, Alfred 
Sarranin, Emile Poiron et A, 
Boisioli, Milles Nicole Michaud 
et D, Emond et M, E, Pinenu, 
Deux gagnantes ont eu la faveur 
du sort deux fois. 

Len débats continuent 

Lu Bolduc est sortie victorieu- 
se du vote de |n semaine derniè- 
re: 16 à 8 en faveur des chan. 
|sonnettes bouffonnes de la tur- 
[Its Une auditrice a suggéré 


Toutes réparations d'autos et 
de tondeuses de gazon 
Mise au point, huile, graisse, soudure 


S'adresser À 


ASSELIN MOTORS SERVICE 
ant, rue Youville — CHapel 7-4081 


(Fred) CHapel 7-6014 


Résidences 
(Georges) CFdar 3-1323 


Pharmacie St-Boniface 


354, rue Marion, Norwood 
Téléphone: CHapel 7-3532 


Nous remplissons avec 
soin et promptitude toutes lès 
ordonnances de médecins 


Nous payons les frais de poste, 


Téléphone: CHapel 7-7468 
Agents de pneus DUNLOP 


BARIL'S Tire Service 


Vulcanisation 
Halancement des roues 


Entretien complet des pneus 
Prop, N. BEAULIEU 
164, ave Provencher, $t-Boniface 


Plaques commémoratives en bronxe 


dans tous les cimetières 
par 


MEMORBRIALS IN 
BRONZE LTD. 


200, rue Osborne Nord 
Winnipeg 1, Manitoba 


installées 


BICYCLE & HOBBY SHOP 
NELSON'S 
187, rue Marion - CEdar 3-3724 


Service de ventes et de réparations 


Scies, Ciseaux, Couteaux et Haches 
aiguisés — Soudage et Brasage 


Patins aiguisés et réparés 


Hub Service Station 


Taché et Provencher 
Essence - Huile - Accessoires 
Pneus - Réparations - Remorquage 
Téléphone: CEdor 32-4654 
Gérard Privé — propriétaire 


SERVICE MACHINE WORKS 
160, rue St-Joseph Tél: CH 7-4533 


Poils disgracieux 
enlevés du visage 


et des extrémités 


Enlevés sûrement et de façon per- 
manente. Consultation gratuite, 
Etabli en 1936. DERMIC INSTI- 
TUTE, 203 Norlyn Medical Bldg, 
309, rue Hargrave, Winnipeg 2. 


Téléphone: WHitehall 2-4110 


WESTERN 
Plumbing & Heating Co. 
541, rue Des Meurons, $t-Bonitace 


Plomberie -— Chauffage 
Réparations de tous genres 


Téléphones: 
A. Neyron, CHapel 71-3603 
Roger Fourneaux, CEdar 3-1367 


TACHÉ , 


Auto and Body Works 


317, rue Taché, Norwood, Man, 
Téléphone: CHapel 7-7145 
Réparations générales 
!’Service qui plait” 


LAFRENIÈRE 
Sheet Metal Ltd. 
Brüleurs et fournaises à l'huile 
97, Place Knudsen, Nofwood 


Téléphones: Bur.: CHapel 7-2356 
Rés.: CHapel 7-1568 


De Gagné Motors Ltd, 


(SOBERING AUTO ELECTRIC) 


Envoyez-nous vos générateurs, LL 
gulateurs de voltage, démarreurs, 
carburateurs, pompes à carburants, 
essuie-glace, pour révision complète 
et entretien, 
Angle Marion et. Des Meurons 
CHapel 17-3041 CHapel 7-1018 


+ € 
LEO’'S 
ELECTRIC SERVICE 
L. BOISSONNEAULT, prop. 
206, rue Goulat, Norwood 
Entreprise -— Posage de fils 
Réparation 
Téléphone: CHapel 7-1694 


St. Boniface 
Messenger Service 


Nous transportons les bagages 
tels que: mailles, valises, meubles 
SERVICE RAPIDE 
Appels toujours CHapel 17-1285 

, rue Aubert, St-Boniface 


J.-J, Robitaille, prop. 


incendies 
EHets personnels 


ique de CKSB 


1050 Kijocycles 


LA LIBERTE. ET LE PATRIOTE 


de la mettre dans une enveloppe 

hermétique, mais la plupart al- 

ment: l'entendre de temps en 

temps pour se dérider, 
Opérettes 

L'opérette française est tou- 
jours populaire et nous avons 
présentement -à l'horaire deux 
programmes d'opérettes par se- 
maine: le jeudi matin au Club 
Sans-Souci et le mercredi en 
soirée, Offenbach et ses succes: 
seurs, plus Franz Lehar et l'opé- 
lrette viennoise, plus la “Zars 
zuela'' espagnole, Voilà un riche 
répertoire dont on ne se lagse 
| jamais, ui ne connait des airs 
{comme “Va petit mousse’, ‘Thé 
pour deux", ‘Je t'ai donné mon 
|coëéur"”, ‘’Réve de valse”? Pour. 
|tant on aime les réentendre dans 
|jeurs contextes, 

Mémo 

| Voici quelques émissions inté- 
ressantes de Radio-Canada à 
l'horaire d'été, Le dimanche soir 
à 8 h,, ‘Chroniques de terre et 
|de mer”, récits et légendes illus- 
|trées, textes de Pierre Perrault, 
Ceux qui ont goûté déjà ‘Au 
|pays de Neuve France” ou d'au- 
trés séries dans la même veine 
|peuvent se régaler encore dans P 
ces réalisations où la redécou- 
verté des racines d'un peuple re- 
{joint la plus authentique poésie, 

Le vendredi soir à 8 h, 40, l'é- 
mission ‘D'un océan à l'autre"! 
présente une conversation diri- 
gée, sur des sujets nationalistes, 
entre quatre personnalités prises 
aux quatre coins du pays. En de 
{telles occasions le vaste réseau 
|de Radio-Canada permet de se 
sentir les coudes, des Maritimes 
[aux Rocheuses, Le 10 juin, un 
des participants sera M, Brunelle 

Léveillé, président des Commis- 
saires de Langue française du 
| Manitoba, 

Cette série est suspendue pour 
| les mois d'été, Pendant sept mois 
let demi, elle vous'a présenté 
deux fois par semaine des actua- 
|lités sous forme d'entrevues, de 

reportages, etc, Elle est rempla- 
cée par un programme d'accor- 
déon-musette et de chansons, 
“Sous les ponts de Paris’. 

| Le 8 juin à 7 h. 30, la “Veillée 
| À la chandelle” vous parviendra 
| de St-Claude.' 


stiidains hi 


à note 4 EAN adibéan man var 


fut prise la photo ci-dessus dimanche dernier: première rangée, de 
Desrochers, A. a M a A. Girard, jubilaire, E, Dubreuil, 
rangée, ©, Deshaies, H, Gagné, 0, Guy, N, Massé, À, Joyal et M. 


tions du Chapitre XI, de la Com: ! 
mission Royale MacFarlane, Le 
Frère R, Mayer, S.M., de l'Insti- | 
tut Provencher, présidait. 

Dans son allocution, le Père 
Durocher a retracé ‘l'historique 
de la Commission Royale, le 
prestige dont elle jouissait après 
son rapport intérimaire, le choc 
au'elle a occasionné pat son opi- 
nion unanime en faveur de l'ai- 
de aux écoles privées et l'atta- 


. La question des octrois aux 
écoles privées et Caro isléle 
dans la province a été débattue 
devant un auditoire de 150 ins- 
tituteurs et institutrices de St- 
Boniface lundi sotr, suivant le | 
programme de discussions qui a 
été approuvé au dernier congrès 
de ja Manitoba Teacher's So- 
ciety, Le R: P, KR. Durocher, 
:| O.M.I., soutenait l'affirmative et 
M. Lionel Orlfkow la négative, 
par rapport aux recommanda- | que dont elle était l'objet depuis | 


|L'aile du Collège 
s'élèvera bientôt 


moyennant un octroi. Il y aura | 
aussi un octroi du Conseil des | 


L'aile universitaire du Collège 
de St-Boniface est en marche of- 


\ Les fêtes du jubilé d'argent sacerdotal du R, P, Albert Girard, 
de la Ste-Famille à St-Boniface, ont permis à plusieurs de ses confrèr 
à celui qui depuis 25 ans consacre sa vie au service de l'éducation, Etaient 


Les instituteurs de St-Boni 
étudient l'aide aux écoles : 


six mois, 11 a déclaré que l'injus- | « 


Mme Joseph-E, DeGagné sera 


Anne de St-Boniface au congrès 
diocésain de Gravelbourg, qui 
aura lieu les 8 et 7 juin, Elle y 
prononcera une causerie à l'oc- 
casion du banquet de clôture, 


Père Oblat blessé 


à | ficiellement, Toutes les autorisa- | 


| 


| 


tions sont en bonne et due forme 
et l'excavation mystérieuse d'il y 
a trois semaines, qui pouvait être | 
un jardin, une patinoire, une 
mine à ciel ouvert, devient tout 
simplement un sousisol. Bientôt 
on y ajoutera trois étages dont 
voici la disposition: sous-s0l: en- 
trepot de livres, casiers, outilla+ 
ge mécanique; lér, la bibliothè- 
que universitaire: 2e, bureaux et | 


| salles de consultation en plus | 


d'une salle de classe; 3e, trois 
salles de classe, 


Ces constructions vont libérer 
en partie les salles de l'autre | 
partie de l'édifice et permettre | 
l'agrandissement des laboratoi- | 
res et la disposition de bureaux | 
plus commodes, | 


L'aile universitaire qui héber- | 


| parmi 


Arts et d'autres fonds de réser- 
ves, Le Collège se trouve aussi | 
les bénéficiaires de la 
campagne de souscription de la 
Part-à-Dieu, L'institution, qui 
date de l'année 1818, a été logée 
dans l'ancien évéché, sur le ter- 
rain du parc Provencher, dans 
le Petit Séminaire (site actuel) 
avet deux agrandissements à ce 
dernier endroit, Les Pères Jésui- 
tes y accueillent 325 élèves des- | 
tinés aux études supérieures. 


Anglicismes en France 


Les autorités de l'Instruction | 
publique du département de la 
Seine viennent d'interdire le dic- | 
tionnaire Larousse aux élèves! 
parce qu'il contient trop de ces 
stupides anglicismes que les Pa- 
risiens affectionnent et avec les- 


CT NT 


# 


.M.L,, supérieur du Juniorat 
Oblats de rendre hommage 
résents, au moment où | 
jfuche à droite, les KR, PP, H, 
. Audette, À. Fortin; deuxième 
Desautels; troisième rangée, D. 


Boulet, G. Adam, R, Bédard, L. Joyal, J, Morin, L, Godbout et U, Drouin; quatrième rangée, H. Huit- 
rie, À, Gauthier, A. Lécuyer et H, Turenne, (Photo A, Fortin, O.M.I.) 


face 


te position que la loi actuelle 
fait aux 10,000 enfants des éco- 
les privées, qui ne bénéficient 
pas d'octrois provinciaux desti- 
nés à tous les enfants manito- 


bains, finira .par troubler la con- | 
science de la majorité, I1 a expli- | 


qué qu'une mentalité séculariste 
et même incroyante tend à domi- 
ner l'école publique et ainsi 
empêcher les enfants de foi ca- 
tholique a accéder aux bienfaits 
du trésor provincial, L'état dé- 
mocratiqué, selon l'orateur, n'a 
pas le droit de limiter ainsi ses 
largesses, Si seulement une éco+ 
le rencontre les conditions né- 
cessairés, conclua-t-il, elle a 
droit à des octrois. 

M. Orlikow a rappelé à son 
tour l'historique des écoles pri- 
vées au Manitoba, en alléguant 
leur infériorité et aussi leur ef- 
fet nocif sur l'unification de la | 
population. I] a insisté sur l'im- | 
portance de concentrer les res- 
sources de la province dans l'é- 
colé publique pour le bien de| 
tous et il. a nié que ces écoles 
manquent d'influence morale 
sur les élèves, Sans vouloir de- 
mander la suppression des pri- 
vilèges dont les écolés paroissia- 
les bénéficient à l'heure actuelle 
il croit que la possibilité de leur | 
multiplication et de l'affaiblisse- 
ment du système des écoles pu- 
bliques justifie une politique qui 


Lès angl 


St-Boniface, le 3 juin 1960 


ophones assiègent 


le Collège d'Otterburne 


La populalion anglophone du | visions À majorité française ont, 


Manitolsa Eyes le Collège 8t- 
Joseph d'Otterburne de deman- 
des en vue de l'année scolaire 
1960-61, Un porte-parole de cet. 
te institution française a révélé 
cette situation, cetle semaine, 
arce que la construction d'éco- 
es secondaires dans les divisions 
à majorité française ne permet 
pas aux autorités du Collège de 
prévoir comme d'habitude les 
demandes qui pourraient venir 
de centres français, 

‘Les parents franco-manilo- 
bains font leur demande plus 
tard ordinairement et nous pou- 
vons estimer avec assez d'exac- 
titude ‘le rythme des candidatu- 


res, S'ORpUaUeE un. membre du | 


ersonnel, mais cette année le 

ollège St-Paul de Winnipeg a 
décidé de ne plus garder de pen- 
sionnaires, et les parents dé ces 
élèves se hâtent d'assurer l'ave- 
4 scolaire de leurs fils au plus 

+" 

Le Collège St-Joseph est la ci- 
ble de ces demandés, paralt-il, 
À cause de sa réputation com- 
me une des meilleures écoles se- 
condaires de la province, et 
d'emblée la meilleure pour gar- 
con èn dehors de Winnipeg. Les 
statistiques les plus récentes dé- 
montrent un pourcentage de 
succès dans les éxamens, dépas- 
sant le quatre-vingt, et un succès 
de cent pour cent en chirité, en 
physique et dans les mathémati- 
ques, L'institution, en plas des 
grades 7 et 8, suit le cours de 


ducation et 
français de l'Association d'Edu- 
cation, La réputation des Cleres 


calculs des parents anglophones, 

L'inquiétude des autorités dé- 
coule principalement du fait que 
|lés commissions de grandes di- 


St-Boniface 


Assurances 
136, ave Provencher 


high school du départément d'E:- | 
le programme de | 


. placé certains su 
jets au Bollège et que les divi- 
sions où le groupe français est 
en minorité, fournissent un nome 
bre important de candidats fran. 
çais, D'autre part, parmi les de- 
mandes qui affluent à l'heure 
actuelle, 1] y à un certain nom- 
bre dé sujets qui seraient aptes 
à reprendre leur français-et À 
bénéficier d'une ambiance fran- 
caise, Les autorités espèrent par 
conséquent que les intéressés fe. 
ront connaître leurs intentions 
plus tôt cette année, 


dans le 


Visites à domicile : 
| $3.00 


B. E. M. Television 
& Radio Service 


Garantie de 90 jours 
sur toutes pièces et travail 
462, rue Sherbrook 
SPruce 5-2875 


S$, GENEST 
373, rue Desautels, 
St-Bonifoce, Man, 


TONDEUSES À GAZON 
à bras ou À moteur 


de St-Viateur comme formateurs | 
d'hommes entre aussi dans les | 


| 
| 
| 


HENRI D'ESCHAMBAULT LTÉE 
Voyages 


aiguisées av: précision. 


BICYCLETTES ET 
MACHINES À LAVER 
réparées, 


Signalex CHapel 7-7153 


BOCKSTAEL 
CONSTRUCTION LIMITED 


Ingénieurs et Entrepreneurs Généraux 


Tél.: CHapel 7-1135 


Toutes Lignes. 
Tél.: CHapel 7-1137 


DUFFY'S TAXI 


. SPruce 22-2431 


DESSERVANT ST-BONIFACE ET ST-VITAL 


Remboursables sur avis d'un mois 


les exclut des octrois,. M, Orli- 
kow a été soumis’ à plusieurs 
questions à la suite du débat. | 

Un succulent goûter couronna | 
la soirée. | 

(NDLR — La Liberté et le] 
Patriote commencera bientôt] 


lune série d'articles sur cette 


Prêts à 4% 


L'ÉGLISE SAINT-ÉMILE 


0 | gera 125 élèves coûtera environ | quels ils croient épater en les] 
d'un coup de feu |$230,000 dont le gouvernement | prononçant, d'ailleurs, à la fran- | 


MONTREAL. Un ancien frè- | provincial endossera le quart, | çaise! | 
re grd he est revenu Apres nr a —— — | 
ans à la maison provinciale des t 2:53 
Oblats de Marie Immaculée, au Nos Mots [4 l'OLSOS 
3456, avenue Ontario, tôt diman- — No 254 | 
che matin, et a tiré 8 coups de | hdi k | 
carabine dans la maison, attei- | td 1584 EC OTUET 12 


10 11 


gnant l'un des Pères à un bras. 

Le blessé est le Père FElphège | 
Richard, économe provincial de 
la communauté, Son état n'inspi- 
re aucune crainte. 

Le curieux franc-tireur, vrai- 
semblablement poussé par une 
soudaine folie, s'est introduit 
dans la maison un peu avant| 
7 heures du matin et s'est mis 
à courir dans les corridors, armé 
| d'une 303 et tirant au hasard, | 

Une heure plus tard, un hom- | 
Ime se présentait au poste de 
|police numéro 1 déclarant qu'il 
[Vensh de tirer du fusil à la mai- 
|son provinciale des Oblats, 


a déléguée des Dames de Ste- 
| 


NOUS 
les avons! 


LES PNEUS EN 


NYLON 


 Firestone 


| CHAMPION 


VERTICALEMENT 
1—D'un façon qui est entre 
le bon et le mauvais. 
2-Séparons. — Règle obliga- 
toire. 

3--Genre de plantes grimpan- 
tes, 

4Nom sous lequel on réunit 
plusieurs poissons de mer. 

, — Aboyer. 

5—Dernier repas, -: Largeur 
du dos. 

6—Premier en son genre, — 
Mon seigneur, — Minerai 
de nickel qui a subi un pre- 
mier grillage. 


HORIZONTALEMENT | 
1—-Qui concernent la partie de 
la main entre les doigts et| 
le poignet, | 
2—Enveloppes coriaces de cer-| 
tains fruits. Ville de! 
Suisse. | 
3—Philosophes pythagoriciens 
du temps de Denys. — 
Jointe. 
4Irisation, — Prép. latine. 
5—Enlevée. Réunion de 
personnes qui professent la 
même doctrine, 
6—Durillon. Pluriel de 
“oeil” dans certains cas. 
7—Route nationale, Fils! 7—Général américain, — Du 
d'Eson. — Titre de certains | verbe oindre { 
religieux. | &Perfores des billets de che- 
8-Soulier découvert à semel. min de fer, 
le très mince, — Epoque.| 0Très petite Île, -— Cela. 
9-Qui achètent. 110-Saison., — Canard sauvage. 
10—Article espagnol. — Trou! — Dans le corps. 
dans la terre pouf en re-}11--Négation. — Quand, 
tirer l'eau. — Qui gène. 12-—Admiration factice et _sotte | 
11--Numéro. — Anneau de cor- pour tout ce qui est en vo- 


dage. -— Résidence d'un gue, — Volonté, caprice, 
souverain, 

12—Ressemblent aux chats, — 
Importunée., | 


SOLUTION DU PROBLEME No 253 


# Horiontalement: 1. Tergi-|m Verticalement: 1, Températu- 
versera; 2. Epauler — On; 3.ires; 2. Epiage — Uss; 3. Ra 
Mite — Lutins: 4 Pair — Ubé:|tions — Pu; 4, Guéridon — Pas; 
reux, 5, Egoïsme -— Sire; 6.15, 11 — Suturer: 8. Vélum — 
Rendu — Sa — Gin; 7. Sot —|Merle: 7, Erubescence: À, Té 
Cicéro; 8, Tu — Numéro — An:|Airée: 9, Soirs — Corroi: 10. 
9. Use -— Rénera; 10. Ra -}Enneige — Aéré: 11, Surira > 
Percerez, 11, Parle … Orée; NT 12, As — Xénons — Es 


et Fils 


353, ave Provencher—St-Bonitece | 
| Téléphone: CHepal 77-2970 { 


| E. Labossière 


RAT | 


. 


A SAINT-VITAL 
paiera 4 pour cent sur des prêts de $200 ou plus. 


question.) | 
| 
| 


Prêts garantis par l'archidiocèse de St-Boniface, ’ 
Pour plus de renseignements écrire à 


M, l'abbé L. Bouvier, 
11, rue Frontenée, 
St-Vital, Manitoba 


ZLunic & Sobkowich 


ARCHITECTES 
Chambre 204 
éd, Canadian Bank of Commerce 
Angle Taché et Marion 
St-Boniface, Manitoba 


Téléphone: WHitehall 3-6421 


Téléphone: Alpine 3-4176 


STEP LIGHTTA catier dark! 


… ÉCLAIREZ VOS TROTTOIRS, POUR 
PLUS DE BEAUTÉ ET DE SÉCURITÉ. 


Ne laissez pos la noirceurdlissimules les beautés 
de votre parterre, Faites-en ressortir le charme 
et l'attrait avec des lampes réflectrices, genre 
champignon comme celles ci-dessus. Espacées le 
long de votre trottoir et de votre perron, elles 
diffuseront une lumière belle et douce sans 


oveugler, Et quel plaisir de voir votre jardin, vol 
arbres et arbustes si magnifiquement enjolivés, 


Un livret intéressont intitulé ‘Light for Livirig 
+. Outdoors'', donne les-instructions sur l'in$i 
tallation de la bonne lampe ou bon-endroit .eb” 
décrit tous les autres genres de lampes et ‘de 
‘âystèmes d'éclairage, en détoil. Pour recevoir un # 
livrét gratis, envoyez ce coupoh dès aujourd'hui, 


THÉ MANITOBA POWER COMMISSION ! 

1075, avende Portage, Winnipeg, Man, ! 
Faites:moi parvenir, s'il vous plait, votre livret gratuit : 
‘Light for Living ; ; . Outdoers”, ! 
NOM ni er TC Lee 
ADRESSE. Lt EE pént ee GES ds à 
CECEECEONPP CEE EEE EPP ENONCE TE PNEUS LIT L] 10ù | 

Ÿ posts anatters ddl health à che à éco dut ”. L Ca 


| 
| 
! 
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M-Boniface, le 3 Juin 1960 


À la basilique 


1000 personnes pour la fin du chapelet perpétuel 


Mardi soir dernier, à 7 h, 30 
p.m., plus de 1,000 personnes em- 
plissalent la cathédrale de St-Bo. 
niface pour la récitation du ro- 
saire, Cette heure marlale mar- 
quait la fin officielle du mois de 
Marie dans la paroisse-cathédra- 
le qui rendit un hommage extra- 
ordinaire à là Reine du Ciel, cet- 
te année, Mais de fait, après le 
rosaire et le salut du T, S, Sa- 
crement peus par M, l'abbé 
E, Hébert, aumônier de la Lé- 
gion de Marie, et chanté par les 
enfants de choeur de la persan, 
des fidèles ont continué à réciter 
le rosaire jusqu'à minuit exacte- 
ment, 

En effet, depuis le 1er mai à 
minuit, sans interruption, des fi- 
dèles se sont succédé au pied 
du trône de la Vierge pour la 
prier avec ferveur, Jours et nuits, 
d'heure en heure, le rosaire mé: 
dité fut récité à haute voix par 
des vieillards, des pères et mè- 
res de famille, des jeunes gens 
et des jeunes filles, des écoliers, 
même des enfants. Chaque soir 
à 7 h. 30, un prêtre de la pa- 
roisse venait lire du haut de la 
chaire les grandes intentions et 
les intentions plus particulières 
confiées à Marie par ses enfants, 
Et il faut dire que ces intentions 
manifestaient un manque total 
d'égoïsme chez les priants, car 
les intentions universelles l'em- 
portaient toujours sur les be- 
soins particuliers, C'est ainsi 
qu'on a Re pour le succès sur- 
naturel du prochain Concile oe- 
cuménique, pour la paix dans 
le monde entier, pour les voca- 
tions religieuses et sacerdotales 
missionnaires (surtout en faveur 
de L'AArIque du Sud qui a un 
tel besoin d'âmes consacrées au 
service de l'Eglise), pour le rè- 
glement juste de la question sco- 


laire manitobaine, pour la mul: 
tiplication des conversions dans 
l'Ouest canadien, ete, 

Ce mouvement de prière fut 
déclenché par des laïcs convain- 
cus de la puissance du chapelet, 
Les membres de la Légion de 
Marie ont sans doute été récom- 
pensés déjà par Marie, mais il 
convient de les féliciter ici pu- 
bliquement d'avoir prouvé qu'on 

eut vraiment amener la foule 

répondre généreusement aux 
demandes de la Vierge de Fati- 
ma, En ce 43e anniversaire des 
apparitions en cet endroit béni 
du Portugal, alors que tant d'â- 
mes inquiètes attendent Impa- 
tiemment ln révélation de la 8e 
artie du fameux secret confié 
£ Lucie, ces Léglonnaires# ont 
préféré l'action l'attente in- 
quiète, Ils ont répondu au mes- 
sage de Fatima, tel que nous le 
connaissons den Ils ont récité 
et fait réciter le chapelet; ils se 
sont sacrifiés et ils ont suscité 
des sacrifices pour la conversion 
des pécheurs et pour l'avènement 
du règne du Coeur Immaculé; 
ils ont travaillé spirituellement 
en faveur de la paix et de la 
conversion de la Russie, Il y a 
là une grande leçon: au lieu de 
s'émouvoir à la pensée du “soleil 
dansant” dans le ciel, ils ont pré- 
féré répondre aux demandes de 
Marie, Les miracles de Fatima 
n'étaient qu'un moyen pour nous 
amener à mieux saisir l'impor- 
tance des enseignements de la 
Mère de Dieu et à répondre effi- 
cacement à ses demandes, Ne 
l'oublions pas . .. 

Puisse ce mois de prières ma- 
riales connaître des lendemains! 
C'est le souhait des Légionnaires 
qui veulent que Marie soit priée 
et servie dans la paroisse et dans 
le diocèse durant toute l’année, 


$13,620,425 de ventes, $574,947 d'épargnes 


dans 12 coopératives de 


Depuis leurs fondations, les 
douze Coopératives du Manitoba, 
à caractère canadien - français, 
ont fait des ventes qui se chif- 
trént à $13,620,425,45. La fon- 


dation de ces Coopératives s'é-| 


chelonne sur une période de onze 
ans, à savoir de 1938 à 1949. Les 
épargnes réalisées sont de $574,- 
947.98. La nouvelle a été annon- 
cée par M. l'abbé A.-J, St-Lau- 


rent, 

L'année 1959 fut particulière- 
ment fructueuse, Les ventes se 
chitfraient à $1,498,925.75, soit 
une augmentation de $198,926.75 
sut l’année 1958. Les épargnes 
étaient de'$81,889.88. C'est une 
augmentation de $3,889.88 sur 
l'année précédente. 

Ces douze Coopératives sont 
la propriété de 2,670 membres 
des nôtres. Elles sont situées à 
St-Malo, La Broquerie, Letellier, 
St-Jean-Baptiste, Lorette, St-A- 
dolphe, St-Léon, St-Norbert, St- 
Joseph, Haywood, Notre-Dame- 
de-Lourdes et Somerset. Elles se 
spécialisent dans la vente d'épi- 
cerie, marchandises sèches, quin- 


consommation du Man. 


caillerie, huiles, graisses, mou- 
lages, engrais chimiques, bois 
de construction, construction de 
maisons, elc. 

Il est à remarquer que ces 
Coopératives vendent aux prix 
courants, Les profits réadisés sont 
crédités aux membres chaque 
année, au pro rata des achats de 
chacun, Ainsi, en 1959, les pro- 
fits se chiffrant à $81,889.88 ont 
été crédités aux 2,670 membres. 

En plus, prieur Coopérati- 
ves ont payé un pourcentage de 
l'accumulation des ristournes, en 
argent sonnant, 

Un autre règlement veut que 
l'accumulation des ristoyrnes 
d'un membre soit remise en en- 
tier à ce membre lorsqu'il quitte 
la paroisse. C'est ainsi qu'une 
personne recevait en avril der- 
nier, la jolie somme de $1,600.00. 

1960 apportera sans doute des 
réalisations encore plus encou- 
rageantes puisque plusieurs Co- 
opératives augmentent leurs ser- 
vices ou en ouvrent des nou- 
veaux, 


pour tous produits en 


ARTICLES 


J.-C. Daoust 


Vendeur pour 


LUMBER 3 
ÉTél.: CHapal 7-1105 


WALLACE and WALLACE PAINT HOUSE 


Canseillers experts 


SERVICE — QUALITE — VALEUR 


Pharmacie Paquin 


À.-E, PAQUIN, propriétaire 
Produits pharmaceutiques 
Ordonnances de médecin remplies avec soin 
Cortes de souhaits françaises pour toute occasion 


157, avenue Provencher, St Boniface : 


Daoust Grimard Lt. 


ENTREPRENEURS ELECTRICIENS 
ACCESSOIRES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 


202, avenue Provencher, St-Boniface 


M. E. SABOURIN 


Assurances de tous genres 
Voyages 
Chemin de fer — Paquebot — Avion 
195, avenue Provencher, St-Boniface 
Téléphone: CHapel 7-1351 


JOS. PIERSON 
National Motors Ltd. 


des autos Mercury, Meteor 
et de ld NOUVELLE FRONTENAC 


Aussi automobiles usagées 
en bon état à prix spéciaux 


276, rue Colony, Winni 
Téléphone: SPruce 2-241 


_ BOIS ET CHARBON — 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 


Pronk BOISSELLE, représentent — Téléphone (rès.)1 Ctder 3-3453 


nn et 


peinture et décoration 


Téléphone: CHopel 7-3863 


DE SPORT 


Téléphone: CHapel 7-1447 
O.-L. Grimard 


nn —— 


LT Es D 
FUEL CII 


ue la récitation du chapelet en 
amille redevienne donc une ha- 
bitude, pour le plus grand bien 
de tous et chacun! 


M. Louls Lemoing, gérant de la 
Coopérative de Somerset, vient 
d'être nommé membre du co- 
mité aviseur de la Coopérative 
Fédérée. 


Chevaliers 
de Colomb 


Conseil Goulet ne 3681 


Notre distingué visiteur, le 
frère Luke Hart, Chevalier Su- 
prême, nous laisse comme sou- 
venir une impréssion que la che- 
valerie n'est pe en vain et je 
suis sûr que chaque membre est 
tier de porter son bouton, 

Lors du banquet de lundi 
dernier, à l'hôtel Marliborough, 
il paraîtrait que les frères R. et 
L, fumèrent des cigarettes faites 
avec des feuilles de choux! 

Le Grand Chevalier de St- 
Pierre, le frère G. Gagné, tou- 
jours courtois et dévoué, rece- 
vait les invités à la porte de 
l'hôtel. 

Après de longues discussions 
spirituelles dans la chambre 901 
on demanda de l'eau au frère E. 

ui refusa de nous dire où il 
l'avait puisée! ; 

Le frère J. A. fit honneur à la 
garde du conseil. 

Les frères de La ‘Salle sont 
exemptés des assemblées ces 
jours-ci à cause des semences, 

Félicitations 

Au frère Jamault qui est de- 
venu Minarpere, I1 se porte très 
bien, dit-on. 

Mile Louise Stragier a gagné 
le premier prix au concours de 
composition sur les vocations re- 
ligieuses, 

Le frère Coleman est nommé 
délégué officiel du congrès an- 
nuel du Conseil Suprême. 

Une soirée sociale mixte aura 
lieu à l’auditorium du Club St- 
Vincent le 17 juin. 

Les élections des officiers au- 
ront lieu à la prochaine assem- 
blée. Frères, vous êtes priés de 
venir en grand nombre exercer 
votre droit de vote, 

Le frère M. V. aspire à la po- 
sition de secrétaire-financier du 
conseil, 

Brave: au frère Oscar Rochon, 
élu trésorier d'Etat, 

A. l'assemblée d'affaires, on a 
l'intention d'augmenter un cer- 
tain chiffre. Il serait bon de ve- 
nir afin d'en discuter. 

Le Conseil de Ste-Anne tien- 
dra une initiation à Lorette le 


12 juin. 
< RIGOLETTO, 


La fête de Dollard ‘ 


La fête de Dollard s'est passée 
dans le ‘repos’! Les élèves, en 
effet, ont quitté le collège, le sa- 
medi 21 mai, pour reprendre les 
classes, le mercredi 25, Ceci leur 
a permis de se fortifier quelque 
peu avant la répétition et les 
examens qui commenceront très 
bientôt et qui | > certains sont 
déjà commencés, . 

. Piste et pelouse 
La récréation a organisé de- 
puis plus d'une semaine des con- 
cours de “piste et pelouse”. Un 
bon nombre d'élèves participent 
à ces épreuves qui. veront 
leur couronnement à la fin de 
la saison lors d'un grand con- 
cours qui mettra aux prises les 
meilleurs athlètes des différents 
secteurs: les courses; les sauts 
en longueur, à la e, en hau- 
teur (saut latéral, en ciseaux, de 
face, sans élan, roulé “dit amé- 
rieain'); le lancement du poids 
et du 


L'équipe d NT 

l'équipe du co 

tré, Re d l'équipe 
Cd l'école indienne de Winn 


vient de 


. de classe qui 


Le Coin du Collège 
de St-Boniface 


Directeur: Paul Preteau 


.|de 1960, le 
tes | pièce 


fut suiv 


Talent de St- 


LA LIBERTE ET LE PATRIOTE 


Boniface au 


Précieux-Sang 


Adieu des finissants 


L] L1 e 
r d 
service de notre télévision... 2,7,1 éoui 


MONTREAL — Ce qui inté- 
resse je plus vivement Louis Tu- 
renne, (Denis Chevalier) dans le 
téléroman ‘En haut de la pente 
douce", écrit par Roger Leme- 
lin, et que vous pouvez voir sur 
votre petit écran le mercredi 
soir à Radio-Canada, c'est de 
mettre tout son talent et son 
coeur à remplir à la perfection 
le green qu'il y incarne, 

oilà ce que nous déclarait, 
ces jours derniers, ce jeune co- 
médien venu à la télévision 
montréalaise par le truchement 


| de CBW à Winnipeg où il se dis- 


tingua de multiples facons, soit 
à la radio ou sur les trétaux, 

Louis Turenne, de son vrai 
nom Louis Cusson, est né à St- 
Boniface, cette ville formant er 
quelque sorte un bastion de la 
langue française dans l'Ouest ca- 
nadien, Après avoir passé avec 
succès son immatriculation se- 
nior, il entra à l'Université de 
Manjtéba où il opta pour l'étu- 
de des sciences, Toutefois, il sen- 
tait un pressant appel vers la ra- 
dio et il délaissa ses études pour 
entrer au service de Radio-Ca- 
nada. Parfait bilingue, il pouvait 
nlors rendre d'infinis services 
tout en poursuivant ses études 
de comédien sous l'égide de 
Mme Peggy Green, de Winnipeg, 

Puis, le public de l'Ouest le 
voit avec la troupe du ‘Cercle 
Molière’ dont la réputation n'est 
plus à faire au Canada, De plus 
en ‘plus intéressé au théâtre, 
Louis Turenne se retrouve au 
“North Hatley Playhouse', Il se 
consacra ensuite pendant dix- 
huit mois à des études d'art dra- 
matique avec Tania Fédor, Puis 
il joue en province et à Mont- 
réal, 


Rôle d'étudiant 

Dans son rôle de Denis Cheva- | 
lier, il incarne un jeune étudiant 
en médecine, I] perce les pen- 
ses et les préoccupations les 
plus secrètes de son père, Fred 
Chevalier, qui cherche toujours 
à faire penser à sa femme, Pau- 
line, qu'il possède toujours les 
moyens de tout lui procurer. 
D'autre part, il passe aussi par 
une crise d'adolescence et il é- 


LA “ 
Décès 
M, R, DUQUETTE 

M. Rodrigue Duquette est dé- 
cédé à l'hôpital de la Miséricorde | 
le 15 mai, à l’âge de 65 ans. I]| 
laisse dans le deuil son épouse, | 
Rose. Alma; un frère, Réal, et} 
cinq soeurs, Adrienne et Mme 
Côté, de Montréal, Mmes Bail et 
Dumesnil, du Massachussets, et 
Mme St-Jean, de Biggar, Sask. 

M. Duquette était membre du 
Tiers-Ordre et du Cercle Ou- 
vrier et paroissien du Sacré- 
Coeur depuis 35 ans. 

Les prières furent récitées, le 
mardi soir, au salon mortuaire 
Desjardins, à St-Boniface, par les 
membres du Tiers-Ordre, suivi 


prouve pour sa tante Louise, 
(Monique Miller) des sentiments 
plus qu'affectueux, 

Cette dernière, qui a déjà une 
certaine expérience de la vie, 
s'évertue à lui faire comprendre 
qu'il devrait lier connaissance 
avec des jeunes filles de son âge 
et de son entourage, 

Quand Louis Turenne en a les 
loisirs, il s'adonne à une bonne 


partie d'échecs où encore à l'es- | Jeannine Ferland, Louise Stra- |! 


M, Louis Cusson 


crime sans oublier la natation, 
Au cours de l'été, il se rendra à 
St-Boniface ÿ faire un séjour 
d'un mois, afin de visiter des 
parents et amis, 


Les Heures Claires” 


Les parents et amis des en- 
fants sont cordialement invités 
à venir applaudir les bambins du 
jardin d'enfants “Les Heures 
Claires'', lors de leur concert an- 
nuel, le vendredi soir 10 juin, à 


lation des diplômes des finissants 
du grade XI, C'était le couron- 
nement de bien des années d'ef- 
fort de la part des élèves, des 
maltresses, des parents et des 
aroissiens, Le défilé des gradués 
ut accompagné d'une marche 
exécutée au piano par Mlle De- 
nise Dupuis, Les élèves finis- 
sants, présentés à l'auditoire par 
le R, P,J, Soulodre, O,.M.I.,, sont: 
Irène Léger, Jeannette Lapointe, 


gier, Clémence Marion, Jeannine 
Asselin, Jeannette Lafrenière, 
Rhéal Danais, Denis Robert, Lau- 
rent Hamel, Joseph Marchand et 
Raymond Mahé, 

M, Roger Telllet, maître de cé- 
rémonies, présenta la famille 
Poitras qui exécuta du chant sa- 
cré, folklorique, ete, 

Tout en se souvenant des heu- 
reux moments passés à l'école, 
Laurent Hamel, qui lut l'adresse 
d'adieu, exprimait une certaine 
nostalgie à la pensée de quitter 
l'Alma Mater, Au nom des mem- 
bres de sa classe, il remercia tous 
ceux qui ont consenti de nom- 
breux sacrifices afin de parfaire 
leur éducation, Il signala la de- 
vise des finissants inscrite aux 
murs de la salle ‘Rayonner la 
vérité”, 

Chaque finissant reçutun mis- 
sel souvenir de la part d'orga- 
nisations paroissiales et d'indi- 
vidus intéressés, Miles Denise 
Dupuis et Jeannine Mousseau 
e scutèremt au piano ‘“‘Andalu- 
cia”, 

M. René Préfontaine, secrétai- 
re générale de l'Association d'E- 
ducation, tout en formulant pour 
les gradués des voeux de succès 
et de bonheur, leur rappela que 
la vie est vraiment une lutte et 
qu'il faut puiser à la source des 
convictions et des forces acquises 
au foyer, à l'église et à l'école 
ain de faire face aux éventua- 
lités. 

Après les remerciements ex- 
primés par le R, P, A. Lemoine, 
O.M.I, curé, les parents et amis 


8 h, précises, à la salle académi-| des gradués purent leur présen- 


que du Collège de St-Boniface. 


du chapelet par les paroissiens et 
nombreux amis. 

Le service funèbre fut célé- 
bré en la basilique de St-Boni- 
face, La messe fut chantée par 
M. l'abbé F, Juneau, assisté de 
MM. les abbés L, Couture et L.- 
P, Jean, comme diacre et sous- 
diacre. 

Les porteurs étaient MM. Ray- 
mond Roy, A. Boily, Albert Go- 
beil, Valmore Gobeil, Gérard La- 
vallée ‘et C. Fontaine, président 
du Cercle Ouvrier. 

L'inhumation eut lieu dans le 
cimetière de la basilique de St- 
Boniface, 

Remerciements 

La famille Duquette offre ses 
sincères remerciements à tous 
ceux qui ont offert leurs condo- 
léances, prières, fleurs, honorai- 
res de messes et ont assisté aux 
funérailles de M. R. Duquette, 


trault, de La Broquerie, qui rem- 
lacera, d'ici la fin de l'année, 
ichard né nr d'Edmonton. 


a piscine 

Les élèves pourront utiliser la 
piscine qui se trouve sur le ter- 
rain du collège à partir du lun- 
di 30 mai, Nous devons ce ma- 
gnifique moyen de détente à la 
patience du Père Raymond-Ma- 
rie Cloutier, professeur de Syn- 
taxe, qui a bien voulu entrepren- 
dre les démarches nécessaires et 
les soutenir jusqu'à la fin, David 
Baert, d'Edmonton, Yves Beau- 
din, de St-Boniface, et Roger Té- 
trault, de La Broquerie, ont aussi 
collaboré au travail préparatoire. 
Merci à tous. 
* Université de Sudbury 
C'est le jeudi 26 mai dernier, 
devant un auditoire de quelque 
300 psronnes, que les étudiants 
de l'Université de Sudbury ont 
résenté, à l’auditorium du col- 
ège, la pièce américaine de Re- 
ginad ose (version française 
André Obey) “Douze hommes 
en colère”, On sait que ces étu- 
diants ont remporté, lors du Fes- 
tival National d'Art dramatique 
rix de la meilleure 

et de la meilleu- 
re mise en scène, et le grand 
prix du Festival: le trophée Cal- 
vert, pour la on du Nord de 
l'Ontario et du Manitoba. 


La trou reve- 


lésseur à l'Université de Sud- 
it la/troupe et 
a SJ 4P0E 


La représentation de la pièce 
d'une réception où l'on 
sonna- | 


ait rencontrer les 
au Ma- 


du théâtre fran 


ni 
Re) met ayres 
on é les ler, 2,3 et 4 juin, 


= BÂTONS FRAIS, 


mercredi, jeudi, 


vendredi et samédi 


À Libby's — boîte de 20 ox 


JUS DE TOMATES 
Tovihdies, sucré, boîte de 20 ox 


JUS DE PAMPLEMOUSSE 


Burford — boîte de 15 ox 


TENDRES ET VERTS 


ROTIS 


Ces prix sont en vigueur 


ter leurs félicitations, 


M, Hector Labossière, autre- 


fois de St-Léon et demeurant 
maintenant à 470, rue Kavanagh, 


St-Boniface, vient d'être honoré | 


ar la coopérative de consomma- 


ion de St-Léon dont !l est l'un} 
des membres directeurs depuis! 
18 ans, Lors de la récente réu-| 
nion annuelle à St-Léon, on lui! 


remit un chèque de #1,600, mon- 
tant de ses épargnes au cours de 
l'année du fait 
lé magasin coopératif de son an- 
clenne paroisse, M, 
travaille maintenant à l'hôpital 
St-Boniface, 


Cinq prix en 8 mois 


Mile Sylvia Saurette, mezzo- 
soprano de St-Boniface, qui é- 
tudie depuis 1956 à l'école Vin- 
cent d'Indy à Montréal, vient de 
gagner le prix Archambault, son 
cinquième: prix depuis septem- 
bre 1959. Voici la liste des diffé- 
rents prix qu'elle a mérités de- 

uis ce mois de septembre 1959: 

er prix, Canadian National Ex- 
hibition, Festival à Toronto: Ki- 
wanis Festival, Toronto; Festi- 
val de Montréal, ler prix; CBC 
Talent Festival, 2e prix; Prix 
Archambault, Félicitations à cet- 
te jeune artiste qui fait honneur 
au Manitoba français, 


VENTE DU DÉBUT 


Caen 


0 î mn « 


PP mme: 


Mélanges ou assortissez 


VOTRE CHOIX 
Taste Telis -— boîte de 15 ox 


FÈVES ET LARD 


Townhouse — boîte de 15 ox 


BLÉ D'INDE 


POIRES 


boites 


\ 


TOWNHOUSE, SUCRÉ, boite de 48 oz 


JUS MÉLANGÉ 
ASPERGES 


2:29 


Boeuf de grade 
bleu ou rouge 
Facile à dépecer 


CALIFORNIA 
VALENCIA 


EPA ARBRE FES AIT RUE RER TRE 


PEINE e 


u'il encouragen | 


Labossière | 


U MOIS 


1.00 | 


2-79 


: ORANGES 
3 dou. : 


Quatorze comités 
de dames aident 


D l'hopital St-Boniface 


Les Dunes Auxilliaires de 
l'hôpital St-Boniface ont ajouté 
un nouveau comité celle année, 
celui des admissions, ce qui fait 
quatorze groupes bien distnets 
qui aident le personnel à avoir 
|soin des patients et à rendre le 
evour des maludes plus agrée 
ble 


Le comité du ‘’CHft Shop'', par 
exemple, a fourmi 10,000 heures 
ide travail l'an dernier (80 avril 
1960), uvee un profit de #2,000 

La société a donné d'autre 
part à l'hôpital une balance des- 
tiinée aux soins de patients car 
diuques au prix de #1,500 et 
d'autres outillages de ce genre 
évalués à $2,309, Il y eut en ou 
| tre l'expansion du service des 
[bourses d'études pour gardes 


malades au profit de 48 person 
nes 


La plupart dé activités des 
nembres ne se traduisent pag 
en chiffres cependant, Il y a un 
service de photographies d'en 
lants, la disposition artistique de 
fleure (12,200 bouquets), la ble 
bliothèque (livres en six lan 
tues, 213 nouveaux volumes) 
préparation de linge  stérilisé 
(415 heures), la thérapie (soins 
des cheveux pour les patientes) 
programmes musicaux, jouets 
etc. 

Voici les membres du nouve 
exécutif: Mmes J, L: Downey 
8, 8, Peikoff, J.-J, Trudel, R.-A 
Jacques, J.-J, Bourguoin, W, B 
MacKinnon et L, LaRivière, 

PETITE NOTE 


Assemblée générale 

A tous les parents du district 
scolaire de St-Boniface, on avise 
qu'une assemblée générale sera 
tenue au gymnase Notre-Dame 
(angle des rues St-Jean-Baptiste 
et Cathédrale) le lundi 6 juin, 
à 8 h. pm. Le but de cette ru- 
nion est de présenter les rap- 
orts sur les activités concernant 
e Centre récréatif Notre-Dame 
suivi de l'élection de l'exécutif 
pour 1961, Bienvenue à tous! 


EN CRÈME 


antel, 

0 débuta à 

nédiction du St-Sacrement, 
ves, entourés de nom- 
parents et amis, firent la 
ation de leurs personnes 
et T [ours vies au Sacré-Coeur 
et à la Vierge Immaoulée, Ils 
détilèrent ensuite à la salle pa- 
rolssiale où les attendaient déjà 
un grand nombre d'invités, 

L'entrée processionnelle se fit 

au pas d'une marche exécutée au 

piano par Charlotte Lejeune, élè- 
ve de 8e année, Tous applaudi- 
rént les gradués, Vint aussitôt 
le chant de circonstance “Gloire 
aux élus!” par lequel les jeunes 
filles des grades 6 à 10 acclamè- 

rent leurs aînés au nom de l'é- 

cole tout entière, Elles étaient 

| sous la direction de la Rév, Sr 
Brigitte et accompagnées au pla- 
| no par Mme Lionel Brisson, 

À M. Roger Pantel, maitre de 
cérémonies, passa ensuite la e 
role à M. Henri Daudet, prési- 
dent de l'Association de Parents 
et Maîtres et ancien de l'école, 
pour le mot de bienvenue, La 
chorale revint cette fois pour 
exécuter un chant populaire bien 

l connu “Le joyeux promeneur”’ 

de F, W. Maller, 

M, l'abbé M. Dacquay, curé, 
voulut bien laisser son message 
aux finissants de 1960: “Soyez 
toujours fidèles à votre 
Veritas’; demeurez fidèles aux 

rincipes chrétiens qui vous ont 
té Inculqués au cours des douze 
années d'études que vous venez 
de compléter; cherchez la Vérité 
toujours, faites-la rayonner par- 
tout où vous passerez’. 

Wint ensuite la lecture de notes 
biographiques sur les radués 
par M, René Bosc, Puis M. Guy 


Le = ne 


HÔTEL YORK 


et YORK CAFE 


en face de l'Hôpital St-Boniface) 


Chambres confortables à prix 
modérés — Taux réduits pour 
visiteurs À l'hôpital 


Terrain de stationnement gratuit 
994, rue Toché - Tél: CE 3-9034 


ra par 


devise | 


ES 


M. le curé, 

L'artiste invité était M, Jac- 
ques LaFlèche, flûtiste, 11 exécu- 
ta trois morceaux très appréciés 
par l'auditoire: deux mouve- 
ments de la Sonate en mi-mi- 
neur, “Domenico Scarlatti"; ‘Me: 
nuet de l'Arlésienne"” de Geor- 
ges Bizet et “Trumpeter's Lulla- 

y de L, Anderson, 11 était ac- 
compagné au piano par sa mère, 
Mme G, LaFlèche, 

Mlle Simone Jamault pronon- 
fs le discours d'adieu: ‘Comme 

e Christ, nous ferons connaître 
et rayonner la Vérité, Que notre 
devise ‘Veritas’ vous soit le signe 
de cet idéal sérieux et constant”, 

A M, Joseph Deroche fut lais- 
sé l'honneur de présenter le 
distingué orateur, M. René Pré- 
fontaine, secrétaire de l'Associa- 
tion d'Education, M, Préfontaine 
sut charmer son auditoire par 
son humour, sa simplicité et ses 
paroles toujours encourageantes, 
M. Marcel Jamault remercia l'au- 
ditoire et tous ceux qui avaient 
contribué à faire de cette soirée 
un succès, Puis on entonna l'“O 
Canada”, 

La cérémonie fut suivie d'une 
soirée intime et d'un goûter pris 
à la résidence des gradués, 

Lorraine BOISVERT, 
grade XI, 
L2 … 


Visite à l'hôpital 

Les 24 et 25 mai, à 2 h, 40 pm. 
les jeunes filles des grades X, 
XI et XII se rendaient pour une 
visite à l'hôpital Notre-Dame, 
Miles Thérèse Magne et Cécile 
Delaquis les accuelllirent avec 
beaucoup d'amabilité, Mile Ma- 
gne leur fit visiter les diverses 
pièces: chambres des malades, 
salle d'opération, bureau d'ad- 
mission, chapelle, salon, etc. Cet- 
te intéressante visite se termina 
par un délicieux goûter préparé 
ar une cuisinière compétente, 

me Louis Durand, 

L'expérience fut enrichissante 
pour toutes et les élèves en re- 
mercient sincèrement Mlles Ma- 
gne et Delaquis. 

Deux compagnes de l'école fu- 
rent {out particulièrement inté- 


.: 


THE WESTERN PAINT CO., LTD. 


Veuillez demander nos prix avant d'acheter vos peintures, vernis, huiles, 
blanc de plomb. Nous faisons une spécialité de matériaux 
pour églises et maisons religieuses 


521, rue Hargrave — Tél: WHitehall 3-7395 — Winnipeg 


Steinbach, Man, 


Salon funéraire Loewen 
Service complet pour funérailles et transport par ambulance 
Fondé en 1931 Ï 


À. T, LOEWEN, prop. 


* Téléphone 63 R 3 


‘ 


Plus 
il y a de 


membres, 
plus 

. il y à de 

bénéfices! 


Vous serez les bienvenus 
à la Coopérative de 
Consommation de 
votre Localité 


RE RO LR ne tt he ne eq ue 


+. Re mnt of — 2e un 


Combien loin de 
Toad Lane? 


. Les coopératives ont fait un long chemin depuis 1844. 


La première coopérative de consommation à Toad Lane, 
Rochdale, Angleterre, comptait 28 membres seulement. 


Quel chemin a-t-on parcouru depuis Toad Lane? En 
croissance, des milliers de milles dans toutes les parties 
du monde, En nombre, des millions de membres. Mais 
les coopératives sont restées fidèles aux principes de 
Rochdale mis en pratique à Toad Lane — Droit à tous 
d'être membres, Direction démocratique, Remise des 
économies aux membres selon leur souscription. 


Aujourd'hui, 155,000 membres en Saskatchewan, au Manitoba et dans le notd- 
ouest de l'Ontario sont propriétaires de cette rafinerie d'huile moderne à Regina, 
en plus de puits d’huile, scieries, mines de charbon, entrepôts — tous construits 

; et payés avec les économies faites par ‘les consommateurs à leur propre service”! 


‘chon (Béatrice Lemoine), est 


Ste-Agathe 
Jubilé d'une religieuse 

Pour clore les fêtes du jubilé 
d'or de vie religieuse de lu Rév! 
Sr Marie-Archange, supérieure, 
un groupe de la paroisse, entre 
autre une dizaine de ses anciens 
élèves, se rendaient au couvent, 
le’ dimanche après-midi 29 mal, 

Mmes Louisana Brémault et 
Alice Labelle jouérent un duo 
d'entrée, Mme Brémault exéeu- 
ta un autre morceau de piano, 

uis accompagna sa soeur, Mme 

ubelle, pour le chant ‘Je te 
bénis'', beaucoup pres par 
Soeur Supérieure, Sulvit alors 
une composition de circonstance 
coppoian les bons souvenirs des 
élèves de cette maîtresse incom- 
parable, Le choeur reprenait le 
refrain “Gal lon la, notre jubi- 
laire en son anniversaire”, Une 
adresse au nom des paroissiens 
et des anciens élèves en parti- 
culier fut lue par M, Emmanuel 
Lemoine, Le petit Pierre Le. 
moiné présenta un bouquet de 
cinquante doilars. 

Soeur Supérieure sut trouver 
les mots les plus gentils pour 
exprimer sa gratitude, Elle se 
remémora les prénoms de ses 
élèves des années 1941 à 1929, 

Les religieuses servirent un 
suceulent goûter. La salle était 
artistiquement décorée et un 
magnifique gâteau d'occasion se 
{it bien admirer, puis déguster, 
L'auteur de ce chef-d'oeuvre cu- 
linaire, ainsi ge toutes celles 
qui, avec tant de talents, se sont 
prêtées aux décors, aux prépa- 
ratifs et à l’organisation de cette 
fête, méritent les compliments 
de tous, 

Le lundi 23 mai, les supérieu- 
res de quelques autres couvents 
vinrent s'unir à la jubilaire pour 
rendre grâces à Dieu des faveurs 
obtenues pendant ces cinquante 
années de vie à Son service, 
Certains groupes d'anciens élè. 
ves venant de paroisses où Sr 
Marie-Archange s'est dévouée 
autrefois, sont. venus, durant la 
semaine, lui offrir leurs voeux 
et leurs cadeaux. 

Les élèves présents de l'école 
Ste-Agathe fétèrent Soeur Ma- 
rie-Archange, le vendredi 27 
mai, Une adresse fut lue par M. 
Lorrain St-Onge.. Un généreux 
bouquet spirituel, fut présenté 
par Mlle Anita St-Jacques. 

Çà et là 

M. et Mme Roland Rochon, de 

Californie, étaient en visite chez 


leurs parents du Manitoba, ces 
dernières semaines. Mme Ro- 


bien connue à Ste-Agathe, puis- 
qu'elle y est née et y a vécu 
jusqu'à son mariage. 

Outre son frère, M. Léo Le- 
moine, et sa famille, nombre de 
parents et d'amis furent heu- 
reux de la saluer, ainsi que son 
mari. Ils retournaient chez eux 
au début de cette semaine, 

Chacun se réjouit du retour 
de-M. Joseph Dumesnil dans sa 
famille, 


f 


L 


Les quinze finissants de Lorette 
ont reçu leurs diplômes le 20 mai 


LORETTE — Le vendredi 
mai eut lieu une soirée d'adii 
en l'honneur des quinze élèves 
du grade 12: Milles! Claire Brise- 
bois, de South Junction, Joyce 
Brown, de Dugald, Patricia Dan- 
sereau, Simone Gauthier, Yvette 
Préfontaine, Rose-Marie Robil- 
lard, et MM, Peter Burak et Vic- 
tor Desmarais, de Lorette; Miles 
Betty Gohl et Mary Routh, de 
Prairie Grove; Dorothy Jobb et 
Flora Johnson, de Dufresne; An- 
nette Lafrenière, de Camper- 
ville; Deanna MacLaurin, de 
Fort William, Ont.; et Wilma 
Reichert, de Reddit, Ont, 

La journée débuta par une 
messe célébrée par le KR. P, A. 
Hamel, P.B, Les élèves firent les 
frais du chant, sous l'habile di- 
rection de la Rév. Sr, Mâdelei- 
ne-du-Bon-Pasteur, Ils se réu- 
nirent tous au réfectoire du nou- 
veau couvent où un succulent 
déjeuner leur fut servi. 

A 7h. 30 pm, il y eut pro- 
cession des finissants, accompa- 


0 


:| gnés de leurs bouquetières et pa- 


ges, du couvent à l'église, où ils 
assistèrent à la bénédiction du 
St-Sacrement et se consacrèrent 
à la sainte Vierge, 

Après la cérémonie, ils se ren- 
dirent à la salle spacieuse du 
couvent où 400 invités les atten- 
daient, On remarquait le R. P, 
Hamel, P,B,, M, l'abbé P, Ray- 
mond, M. À. Corriveau, inspec- 
teur d'écoles, MM, les commis- 
saires de la grande division et 
MM. les commissaires de Loret= 
te Centre, accompagnés de leurs 
épouses, ainsi que plusieurs reli- 
gieuses des Soeurs de St-Joseph, 
venues de South Junction, St- 
Vital et Powerview. 


M. Joseph Grossman agissait 


= |comme maître de cérémonies, 


M, le Dr Doyle P 


Après le mot de bienvenue ën 
français, par Denis Hamel, et en 
anglais, par Ferdinand Lautsch 
et Peter Burak, président du 
Conseil étudiant, il y eut: pré- 
sentation des finissants par les 
élèves du grade onze qui rem- 
plirent leurs rôles avec beau- 
coup d'esprit et d'humour, M. le 
Dr Doyle, de Ste-Anne, adressa 
la parole aux finissants, leur di- 
sant qu'ils seraient bientôt li- 
bres, mais leur rappelant que 
pour être parfaitement libre, il 
faut suivre une discipline et ai- 
mer le travail, 

La chorale des élèves varia le 
programme en chantant ‘“If I 
can help someofie”, ‘Une fleur 
au chapeau” et “How Great 
Thou Art”, 

Des prix, gracieusement of- 
ferts par les associations locales, 
hommes d'affaires du district et 
commissaires d'école, furent dis- 
tribués aux finissants, 


M. Victor Desmarais prononça 
le discours d'adieu en français, 
et Mlle Patricia Dansereau, en 
anglais. 

M, Coriveau, inspecteur d’éco- 
les, laïssa son message aux finis- 
sants, les exhortant d'apporter 
un bon souvenir de leurs mañ- 
tresses et de reconnaitre ce 
qu'elles ont fait pour leur bonne 
éducation. 

Vint ensuite le message de M. 
l'abbé Pierre Raymond qui con- 
seilla aux jeunes une discipline: 
la prière et l'étude, Sans disci- 
pline, une vie est menacée de 
tomber en ruines.Plus on con- 
naîtra Dieu, plus on l’aimera; a- 
bandonner l'étude est retourner 
à l'ignorance, Il leur suggéra de 
consacrer deux heures par jour 
à l'étude, une étude systémati- 


L& EL 
Ste-Amélie 
Va-et-vient 
En visite chez Mme Raymond 
Landry, durant la fin de semai- 
ne, étaient M. et Mme Robert 
Landry et leurs enfants, de Win- 

hipeg. 

La semaine dernière, Mme 
Ted Wolchuck est allée rencon- 
trer son mari, qui revenait d'U- 
ranium City, Saske. Ils passeront 
quelque temps chez M. et Mme 
Albert Labelle. 

M. Roméo Archambault est 
pou travailler - à Hudson, 

nt, 

Mme Norman Dupas s'est ren- 
due à Winnipeg pour quelques 


jours. 
MM. Noël L'Heureux, Ray- 
John et Ivan 


mond Landry, 

Brooks, Edward Denis et son 
fils, Adélard, sont repartis au 
travail à Edmonton, Alta 


La Cie PARENT Ltée 
COURTIERS 


118 - 120, édifice Grain Exchange 
Winnipeg, Man, 


Téléphone: WhHitehall 2-6634 


LA LIBERTE ET LÉ PATRIOT 
FINISSANTS DE LORETTE 


| 
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sereau, 


thier, Wilma 
Rauth, Joyce 
Desmarais, 


que qui force à la réflexion, Il 
leur conseilla aussi de ne pas 
oublier de prêter leurs services 
au clergé. 

M. Joseph Grossman félicita 
les finissants et les maitresses et 
encouragea les élèves du grade 
XI à poursuivre leurs études, Il 
remercia les donateurs, les ins- 
titutrices du beau succès obtenu 
ét d'avoir aimablement prêté 
leur salle, 11 souligna que com- 
me commissaire, il se rend 
compte souvent du grand dé- 
vouement des religieuses de Lo- 
rette. . 

Le choeur revint et s'unissan 
aux finissants, chanta ‘The 
Farewell Song’, ‘‘’Unissons nos 
voix”, ‘Go Forth With God”, le 
“Chant de l'institut” et ‘God 
Save The Queen”, 


ST-PIERRE-JOLYS 


Message d'adieu de 
M. JE. Lafrance ” 


Chers amis: 
En laissant ma position d'a- 
gronome du district de St-Pierre 
ne occuper celle de chef des 
ices Agricoles de la provin- 

ce, je tiens à remercier tous mes 
amis, les agriculteurs, ainsi que 
tous ceux qui ont si largement 
coopéré à l'avancement de l'a- 
iculture dans la région que 
‘ai eu le plaisir de servir pen- 
dant vingt-neuf années, 


n 


M, J.-E, Lafrance 
Je conçois qu'il y a encore 
grand nombre de problèmes à 
résoudre dans l'exploitation de 
la ferme d'aujourd'hui et c'est 
réassurant de voir que plusieurs 
fermiers sont présentement à a- 
juster leurs opérations agricoles 
afin de surmonter ces difficultés. 
J'ai toujours grandement ap- 
précié l'amitié de tous les agri- 
culteurs que j'ai eu le plaisir de 
servir et je suis certain que mon 
successeur, M. Charles Dixon, 
jouira de cette même confiance 
dont vous m'avez favorisé. 
Je serai toujours intéressé à 
votre succès et je suis heureux 
que mes nouvelles fonctions con- 
tinueront d'être de nature à 
promouvoir l'amélioration des 
conditions agricoles qui a tou- 
jours été ma préoccupation pre- 
mière depuis que je suis entré 
en fonction comme agronome 
régional à St-Pierre, # 
Sincèrement, 
J.-E, LAFRANCE. 


à ———— 


Prière à saint Jude 


apôtre des causes 
L4 
désespérées 
Le coût de publication de cette 
prière a été payé par un abonné 


en reconnaissance pour faveur ob- 
tenue par l'intercession de ce saint, 


Prière à saint Jude 


Saint Jude, apôtre glorieux, fidèle 
serviteur et ami de Jésus, Je nom 
du traître Judas est la cause que 
vous êtes oublié par plusieurs, mais 

et vous invo- 
comme 
Pr 


ui 


ble- 


espoir, 
Venez À mon aide dans ce grand 
besoin afin que je reçoive les con- 
solations et secours du ciel dans 
toutes mes n tés, tribulations 
et souffrances, particulièrement . . 
et que {s Dieu avec vous 
a 1008 les élus durant toute l'éter- 
Je vous omets, © saint Jude, de 
me souvenir de € grande faveur, 
et je ne AA famais de vous 
honorer comme mon patron très 
spécial et de faire tout en mon pou- 
pis pour encourager votre dévo- 


on. 
Saint y AU 0 ag st 
pour vous uen 
et A LA, Fe 
‘Ainsi soit-il, - 


En reconnaissance grâce ob- 
tenue et pour demander tue faveur, 
10-920-10P, 
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Virden 


Jubilé d'argent 

A l'occasion du jubilé d'argent 
sacerdotal de M, l'abbé Charles 
Vachon, curé de Ste-Amélie, une 
messe solennelle sera célébrée 
dans l'église de Virden, Manito- 
ba, le samedi 25 juin, à 10 h, 
am, (heure solaire), Le diner 
sera servi dans la salle parois- 
siale, ‘4 


La Broquerie 


Remerciements 
La famille Adélard Fournier 
remercie tous ceux qui lui ont 
témoigné de la sympathie, soit 
par offrandes de messes, bou- 
quets spirituels, visites à domici- 
le et assistance aux funérailles 
de Lucille, décédéeà à 15 ans, 
e L e 


M. Paul Van Raes, de La Bro- 
querie, veut, par la voie du jour- 
nal, remercier tous ceux qui lui 
sont venus en aide lors de l'in- 
cendie de sa m@ison. Merci aus- 
si pour les secours financiers, et 
un merci spécial aux ouvriers 
qui vinrent l'aider à se réinstal- 
er. 


/ Assemblée 
Le jeudi 19 mai avait lieu l'as- 
semblée mensuelle de l'APM. Il 
y eut une très nombreuse assis- 
tance. Les questions à l'ordre du 
jour’ étaient les suivantes: 1) 
Doit-on pre "vd mA tan pour 
& e es des grades su- 
Le à À à l'automne? 2) Est-ce 
ges organisera une soirée d'a- 
jeu, en juin, pour les finis- 
sants? Après des discussions a- 
nimées, on en vint à l'adoption 
dudit costume, et la deuxième 
question fut remise à une assem- 
blée spéciale qui eut lieu le lun+ 
di 23 mai, pour les intéressés. 
Mile Rita Laramée donna sa 
démission comme secrétaire, El- 
le fut remplacée par M. Albert 
Vielfaure, Merci à Mille Laramée 
pour son dévouement, Un bon 
pe fut servi et on termina 
LL + uen par le chant, “O Ca- 
a”, 


Lorette 


Mariage Bouvier-Manaigre 
Le samedi 30 avril, en présen. 
ce d'un grand nombre de pa- 
rents et d'amis, M, l'abbé Louis 
Morin bénissait le mariage de 
son neveu, Léopold Bouvier, fils 
de'M. et Mme Conrad Bouvier, 
de Ste-Geneviève, avec Adélia 
Manaigre, fille de M. et Mme 
Adélard Manaigre, de Lorette, 
Les servants de messe étaient 
Louis Bouvier, frère du marié, 
et André Jeanson, cousin de la 
mariée, 

Avant la messe, la mariée, ac- 
com de Miles Enna Gau- 
thier et Madèleine Morin, se ren- 
dit à l'autel de la sainte Vierge, 
lire l'acte de consécration et dé- 
poser sa couronne. Pendant la 
messe, Mlles Angèle et 
Hamoline exécutèrent. de ux 
cantiques, gp re 26 à l'or- 
gue par Mme R. Tétreault, 

La mariée était charmante 
dans une robe blanche, style 
princesse, de dentelle et tulle 
sur satin avec col € 
manches longues se terminant 
en pointes de lis, voile court re- 
tenue par une couronne. Elle te- 
nait un bouquet de roses rose 
foncé, 

Les demoiselles d'honneur 
taient Miles Huguette Bouvier, 
soeur du marié, Juliette Jean- 
son, cousine de la mariée, et Ali- 
ce Jolicoeur. Elles étaient vêtues 
de robes bleu pâle, MM, Marcien 
Désorcy et Raymond Legal agis- 
La y em a vor ki 

y eption salle 
Sokol de St-Boniface. Les nou- 
nv ÿ époux résideront au Nor- 


| Ste Amme-des-Chines 
Réception des Croisés 


La réception des croisillons, 
croisés et apôtres était quelque 
chose de vraiment grandiose cet- 
te année, Il y avait quarante-huit 
croisillons, ce qui est un très 
beau nombre, dix croisés et cinq 
apôtres. Ils étaient vêtus de 
mantes blanches et bérets, 
Tous les enfants se rendirent 
en procession à l’église, Ils ren- 
trèrent fièrement dans l'égl 
en chantant “Bénis notre Croi: 
de”, Le chapelet fut d'abord 
récité avec ardeur par lés en- 
fants. Après le chapelet, le R, P. 
Gagnon, C.Ss.R., un ser- 
mon intéressant. Il a dit qu'il 


rifi- 
cèrent 


SEE 

arrivèrent à leur Dour être 
8. HR 

"Ce cérémonies t suivies 


par la bénédiction du St-Sacre- 
à j 


+ 
& 
me rh BP onde DE 
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De gauche à droite: Dorothy Jobb, Rose-Marie 
Robllard Yvétte Préfontaine, Patricia Dan- 
eanne MacLurin, Claire Brisebois, 
Betty Gohl, Annette Lafrenière, Simone Gau- 


Relchert, Flora Johnson, Mary 
Brown, Peter Burak et Victor 


(Photo Carillon News) 
ment, Les croisillons, les croisés 
et les apôtres commencèrent en- 
suite à défiler en chantant “Je 
suis croisé”, Quatre petites filles 
tenaient les rubans de la banniè- 
re portée par un garçon. Nous 
espérons que la réception de l'an- 
née prochaine sera encore plus 
nombreuse. 


Dunrea 


Où et là 

De nombreux visiteurs étaient 
“dans la paroisse pour le congé 
de la fête de Ja Reine, On re- 
marquait MM, et Mmes Ferdi- 
nand Bourget, Henri et Gilles 
Boulet, Mme Anna Boulet et ses 
fils et brus, tous de St-Boniface, 

Mlle M.-Antoinette Boulet, de 
l'hôpital St-Boniface, est venue 
passer quelques jours de vacan- 
ces chez ses parents, M, et Mme 
Albert Boulet, 

Miles Mocelyne Souyri et Jac- 
queline et Louise Boulet visi- 
taient leurs familles respectives. 

M. et Mme N. Boulet jouis- 
saient en fin de semaine de la 
visite de MM. Aurèle Desaul- 
niers, de Ste-Elisabeth, et Pla- 
cide Châtelain, de St-Boniface, 
qui mélèrent leurs voix sympa- 


thiques à celle de la chorale à la |4 


grand-messe du dimanche 29 
mai, 

M. et Mme Antonin Jubin- 
ville ainsi que Mille Marguerite 
Jubinville, de St-Léon, étaient 
en promenade, en fin de semai- 
ne, chez M. et Mme Gilles For- 
tier. 

M, et Mme Gérard Boulet a- 
valent le plaisir de recevoir, ré- 
cemment, la visite de M. et Mme 
Adrien Bourrier et leurs en- 
fants, de St-Boniface. 

Félicitations sincères à M. et 
Mme Raphaël Légaré, d'Elie, à 
l’occasion de la naissance de ju- 
melles, ces jours derniers, 

Le samedi 28 mai, 22 des vail- 
lants écoliers participaient au 
concours de français, sous la sur- 
veillance de M. l'abbé J, Ber- 
trand, curé. 

M. l'abbé Pierre Raymond, de 
La Salle, visiteur français des 
écoles, et M. l'abbé Fontaine, cu- 
ré de Marfapolis, étaient dans la 
localité, ces jours, derniers. 

Des pluies abondantes sont ve- 
nues retarder ‘les travaux agri- 
coles. Les fermiers confiants se 
réjouissent maintenant de voir 
reluire de nouveau un soleil ra- 
dieux. 


Dr Steven Sonya 
VETERINAIRE 


305, avenue Reimer 
Steinbach, Manitoba 


Téléphone: DAvis 6-3321 


mo 


Départ de Winnipeg 
le 7 juillet — 8 h. 20 am. 


Arrivée à Montréal 


Le 
(jusqu'à 


Téléphone: 


RTS, 


VOYAGE Au VIEUX QUÉBEC 
À PRIX D'AUBAINE 


Offert tout spécialement à la population 
d'expression française de l'Ouest canadien 


par le SUPER CONTINENTAL 
du CANADIEN NATIONAL 


prix comprend le billet de chemin de fordliers retour 
Montréal}, en classe touriste, ef une chambrette simple, 


pe an en, 
Monsieur Charles Lemay 


Chambre 203, Gare Union, 


Voyage en groupe à l'aller; 
retour au gré des voyageurs dans les trenle jours, 


CANADIEN NATIONAL 


EXELECEEL EEE EEE EEE : 


St-Bôniface, le 3 juin 1960 


Couronnement de 


l'année scolaire 


à St-Laurent 


ST.LAURENT — Le diman- 
che 22 mal avait lieu la céré- 
monie d'adieu des finissants de 
l'école St-Laurent, Le program- 
me, dans sa simplicité, a provo- 
qué plus d'une émotion, Après 
la marche d'entrée, M, Ronald 
Chartrand, maitre de /cérémo- 
nies, présenta les deux héros du 
our: MM, Darius DeLaronde et 

elvin Enston, revêtus, pour la 
circonstance, de la toge et coif- 
fés du béret, 

La bienvenue fut chaleureuse- 
ment souhaitée les deux 
commissaires, MM, N. Dumont 
et À, Chartrand, À leurs discours 
plein de coeur, ont des 
ep prolongés, en 
témoignage de reconna (J 
pour les services qué ces hom- 
mes dévoués rendent à la cause 
de l'éducation dans le secteur, 

Miles Myrmna et Doreen Bruce 
donnèrent ensuite une legon de 
couture nouveau genre dans une 
chanson intitulée: ‘La broderie 
de la’ vie”, M, François Gratton 
mn gr td Après la distribu- 
tion des prix et diplômes aux 
élèves du grade IX, un des fi- 
nissants, Melvin, de sa voix vi- 
brante et mélodieuse, interpréta 
“Life's Mirror”, Quand les élè- 
ves du grade X eurent reçu leurs 
récompenses, Mile C, Lavallée 
répéta, au piano, la pièce de 
Dacquin ‘Le coucou’, qui Jui 
avait mérité les éloges des juges, 
au festival régional, Puis il y 
eut un numéro surprise qui ne 


figurait pas au } un 
trlo d'anciens, arrivés de la pro- 
vince voisiné le matin même: 


MM. Jean Guiboche, Guy Laval- 
lée et Emmanuel Rainville ont 
voulu prendre à la fête de 
famille en chantant en l'honneur 
des finissants, un extrait du 
folklore canadien. 

Distribution de prix 

Le palmarès rendit ensuite 
hommage aux deux finissants en 
insistant sur leurs qualités de 
travailleurs consciencieux et s0- 
ciables. Puis, Mlle M, Brunce lut 
une adresse où se mariaient des 
sentiments de joie (devant le 
souvenir des victoires pacifiques 
remportées dans l'arène des étu- 
des) et de tristesse ae 
perspective des adieux). 
on procéda à la remise des prix 
et diplômes mérités |: à les élé- 
ves dés grades 11 et 12. 

Le choeur du cours supérieur 
entonna ensuite le chant de cir- 
constance: ‘The End of a Perfect 
Day’’”, après lequel M. Delaron- 
de s'avança LED prononcer le 

iscours d'adieu. M, Enstrom 


s'exécuta à son tour, livrant les 
impressions qu'il avait 
vées durant son séjour à l'école. 

Après les émotions suscitées 
par ces touchantes paroles, il fal 
lait tourner les regards et les 
coeurs vers le Trône de la Sages- 
se pour confier à notre Mère du 
Ciel, les au revoir, les mercis, 
les voeux réciproques, en lui dé- 
diant le chant d'adieu. 

Un ainé, actuellement princi- 
pal d'école en Saskatchewan, à , 

jen voulu répondre à l'invita- 
tion de son Alma Mater en a- 
dressant la parole aux héros du 
jour, M. Jean Guiboche s'acquit- 
ta de sa tâche avec beaucoup 
d’ai e, d'éloquence et de brio. 
M. Guy Lavallée eut aussi un 
bon mot d'encouragement 
les chers finissants. Le R. P, J. 
Méthé, O.M., fondateur de l’E- 
cole Secondaire de St-Laurent, - 
en exposant des statistiques con: 
solantes sur le passé, fit jaillir 
des étincelles d'espoir en l'avenir 
, « « Il invita les jeunes à suivre 
les exemples de leurs devanciers 
en poursuivant des études qui 
leur permettront de devenir des 
spécialistes en l’une ou l’autre 
branche du savoir, 

Enfin, le R. P, L. Brassard, 
O.M.I. curé, eut des paroles de 
félicitations pour les finissants, 
leurs parents et leurs éduca- 
teurs ainsi que pour les commis- 
saires., Les notes vibrantes de 
l'O Canada mirent le sceau final 
à cette fête intime dont le sou- 
venir remplit les coeurs d’allé- 
gresse, de reconnaissance, d'at- 
tachement à l'Alma Mater! 


“ACHETEZ CHEZ VOTRE PHARMACIEN" 


e Prescriptions 
© Vitamines 
® Articles de toilette 


© Cartes de souhaits 
e Service de films 


PHARMACIE ST-PIERRE 


René Mulaire, pharmacien 


Coût du voyage 


$83.95 


(pour un groupe de 
15 personnes ou plus) 


# 


1 6-2285 
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St-Boniface, le 3 juin 1960 


M. Philippe 


Dumaine est décédé 


accidentellement à Île-de-Chènes 


ILE-DE-CHENES — Les fu- 
nérailles de M, Philippe Dumai- 
ne, le mercredi 25 mai dans l'é- 
glise paroissiale d'Ile-de-Chêènes, 
attirèrent une foule de parents 
et d'amis du défunt d é acci- 
dentellement, le mercredi matin 
21 mai, Vers 7 h, 45 am, H se 
guprait à partir pour Stein- 

avec son épouse, afin d'y 
conclure l'achat de machines a- 
micoles, Il dut cependant net- 
yer d'abord la pédale du frein 
de son Oldsmobile 1958 où s'é- 
tait accumulé de la glaise, 11 
semble que l'automobile glissa 
du crie et que le poids de l'auto 
écrasa la tête de M, Dumaine, 
Mme Dumaine, qui était tout 


Baptème 


Le lundi 16 mai: Aline-Märie- 
Lucille, fille de.Noé Lambert et 
de Cécile Chapellaz, née le 9 
mal, Parrain et marraine, Henri 
et Elise Lambert, frère et soeur 
de l'enfant, 

Cà et là 

Le dimanche 22 mal, quelque 
125 parents se réunissaient chez 
M, et Mme Georges Souque pour 
fêter le vingtième anniversaire 
de mariage de M, et Mme Gas- 
ton Souque, De jolis cadeaux fu- 
rent présentés aux jubilaires. 
Des parents étaient venus de Lo- 
rette, Winnipeg, St-Boniface, St- 
Vital, Portage-la-Prairie et St- 
Claude pour la circonstance, 


Le dimanche 29 mai, 11 petits 
garcons et 10 petites filles a- 
vaient le bonheur de s'approcher 
de la sainte table pour la pre- 
mière fois. Ils sont: Maria] Ba- 
vin, Denis et Gilbert Bernard,, 
Normand et René Bisson, Denis 
Côté, Léo Demers, Jean Dubé, 
Maurice Lapointe, Roméo Mo- 
risseau, Ronald Picton, Joan Al- 
ben, Diane et Linda Bergeron, 
Nicole Dedieu, Doris Dheilly, 
Monica Lapointe, Yvette Mar- 
chand, Annette Picton, Yolande 
Poirier et Gisèle Souque, 


© J'ai perdu 30 livres 
avec la Méthode Naran 


MONTREAL -— ‘Merci à la Méthode 
Naran qui m'a fait perdre trente livres, 
Je me sens tellement mieux, je suis 
capable de faire tout mon travail si 
facilement depuis que j'ai perdu l'im- 
pression d'être trop pesant, J'ai men- 
tionné la Méthode Naran À quelques 
amis qui l'ont employée avec d'excel- 
lents résultats." J, Lanthier, 5225, rue 
St-Hubert, Montréal, 

Pourquoi imposer À votre système 
l'obligation de traîner un poids exces- 
sif? Si vous vous sentez ainsi déprimé, 
cela se réflète dans votre regard et 
dans votre attitude, Prolongez votre 
vie, essayez la Méthode Naran qui fait 
maigrir, et constatez à quel point vous 
serez mieux au moment où les livres 
fonderont à vue d'oeil et où votre en- 
thousiasme de jeunesse reviendra, 

La Méthode Naran est le plus facile 
chemin vers une réduction de poids, 
Elle êst Vendue avèc garantie où argent 
remis chez votre pharmacien, Essayez- 
la aujourd'hui. se 


près de son mari à ce moment 
cruel, courut vers la route trans 
Canada et fit arrêter le premier 
automobiliste qui passait, le doc. 
teur Melosky, dentiste de Stein- 
bach, qui se servit de son pro- 
re cric pour soulever l'auto et 
Hibérer la victime, puis lui don- 
ner les premiers soins, 11 appe- 
la ensuite un médecin, une am 
bulance ét un policier, Le doc- 
teur Robert Lafrenière, de Ste- 
Anne-des-Chènes, arriva bientôt 
sur les lieux et, constatant l'état 
lamentable de la victime, il fit 
venir son confrère, le docteur 
J, F, Doyle et un Père Rédemp- 
toriste qui lui administra les 
derniers vacrements, La victime 
n'avait que 50 ans, 


M. Philippe Dumaine 
Le service funèbre fut chanté 


par M. l'abbé Gédéon Trudeau, 
vicaire à St-Jean-Baptiste, assis- 
té des RR, PP, L, Hardy, S.J., du 
collège de St-Boniface, et A. Ha- 
mel, P.B,, de St-Boniface, com- 
me diacre et sous-diacre, La 
veille au soir, les prières d'usage 
avaient été récitées, dans la mal- 
son de M, Aimé Dumaine, fils ai- 
né du défunt, et l’on remarquait 
spécialement Ja présence de 
nombreux Chevaliers de Co- 
lomb “du Conseil Provencher, 
dont faisait partie le défunt, 

M. Philippe Dumaine laisse 
dans le deuil, outre son épouse, 
née Eva Waelbrock; quatre fils, 
Aimé, Armand, Marcel et Léo- 

Id; une fille, Léa (Mme Luc 

udeau); trois frères, Wilfrid, 
Edouard et Raoul: deux soeurs, 
Mmes Lucie Petit et Maurice 
Petit (Emma), et 24 petits-en- 
fants. 

L'inhumation eut lieu au ci- 
metière d’Ile-de-Chênes, 


Remerciements 


Mme Philippe Dumaine et sa 
famille désirent remercier les 
religieux et religieuses, les pa- 
rents et nombreux amis qui leur 
ont témoigné de la sympathie 
soit par offrandes de messes, 
bouquets spirituels, fleurs, rnes- 
sages ou par leur assistance aux 
prières ét au service lors du dé- 
cès de M. Philippe Dumaine, 


Go 


Selon l'Acte des Ecoles Publiques 


Avis est ici donné que le règlement No 3-60 de la Division 


Scolaire de la Rivière-Rouge 


o 17 sera soumis au vote des 


électeurs résidants de ladite Division Scolaire à l'heure et aux 
endroits ci-dessous mentionnés, 


Le but dudit règlement No 3-60 est de pourvoir à la 
construction d'écoles secondaires dans ladite Division Scolaire 
de la Rivière-Rouge No 17, comme suit: à St-Jean-Baptiste, 
Manitoba, un high school comprenant 7salles de classe et des 
locaux auxiliaires équivalant à 7 classes, auditorium-gymna- 
se compris; à St-Pierre, Manitoba, un high school comprenant 
6 salles de classe et 5 locaux auxiliaires, chambre à buts mul- 
tiples incluse; à Ste-Agathe, Manitoba, un high school com- 
prenant 4 salles de classe et 4 locaux auxiliaires incluant une 
chambre à buts multiples; à St-Malo, Manitoba, un high 
school RE gr 4 salles de classe, des locaux auxiliaires 
équivalant à 4 classes, ci-incluse une salle à buts multiples, 
au coût total prévu de $660,000.00, On paiera le coût des 
constructions projetées grâce à des obligations au total de 
$660,000.00 portant intérêt annuel de 6% pour cent, payables 
en 20: remises annuelles consécutives égales de $61,094.02, 
payables annuellement le ler jour de décembre des années 
1961 à 1980 inclusivement, à l'exception de la première remi- 
AT TN le ler décembre 1961 et qui sera au montant de 


Le vote des électeurs résidants attitrés à voter sur ledit 
règlement No 3-60 aura lieu le lundi 13 juin 1960, de 9 h. a.m. 
à 8h. p.m,, heure normale centrale, 


Les bureaux de sctutin seront à: : 
Bureau No 1: Districts de St-Pierre, St-Pierre Sud et 
Ste-Geneviève: bibliothèque de l'école de St-Pierre. 


Bureau No 2: Districts d’Iberville et Avon: auditorium 
de l’école de St-Malo. 


Bureau No 3: Districts de Frontenac, St-Isidore, La Ro- 
chelle et North Star: salle de curling de Dufrost, 


Bureau No 4: Districts d'Otterburne et St-Viateur est: 
école d'Otterburne, 


‘ Bureau No: 5: Districts d'Otterburne ouest, Marais et 
Crystal Spring: école d'Otterburne ouest. 


Bureau No 6: District de Provencher: école d'Aubigny. 
Bureau No 7: District de Carey: école de Carey. 


Bureau No 8: Districts de Ste-Elisabeth, Lévis, St-Martin 
et Albright: salle paroissiale de Ste-Elisabeth. 


Bureau No 9: Districts de St-Joseph et Taché: école de 


NOMINATIONS 
ECCLESIATIQUES 

M, l'abbé Lucien Senez, curé 
de la paroisse de La Broquerie, 
a donné sa résignation, 

Par décision de Son Exe, Mgr 
l'archevêque, M, l'abbé ‘ Ubald 
Lafond devient vicaire économe 
de la paroisse de La Broquerie, 

M, l'abbé Rodrigue Bouchard, 
ci-devant vicaire à La Broque- 
rie, devient vicaire coopérateur 
à Lorette, 

Ces deux nominations deve- 
naient effectives le ler juin der- 
nier, A | 


! 

| 4 

Virden 
Thé-bazur 

Un thé-bazar eut lieu dans la 
salle paroissiale du: Sacré-Coeur 
de Virden, le’7 mai, sous la di- 
rection de la Ligue Féminine 
Catholique de Virden, Ce fut un 
succès, 

Mmes T, Guerrier et René 
Gabrielle avaient l'honneur de 
verser le thé, Mme Fred Van 
Loo avait le soin des tables, 
Mme W, Houston était en char- 
ge des pâtisseries, Mme Léo 
Langlois avait la responsabilité 
de la couture, tandis que Mme 
George Ellers s'occupait des re- 
cettes, Mme Bob Sexsemith, as- 
sistée des membres de son cer- 
cle, se tira à merveille des exi- 
gences de la cuisine, et Mme J, 
Lee se chargea du comptoir des 
nouveautés, 

Cù et là 

Mme L, Marion se rendit à 
Dumas, Sask., en visite chez M. 
Rodolphe Zébière 

A l'invitation de M, l'abbé J, 
Schreiber, curé, les enfants de 
choeur et quelques élèves de ca- 
téchisme netloyèrent la cour de 
l'église et de la salle paroissiale, 
Ils furent récompensés généreu- 
sement, 

M. et Mme J.-L, Doucette ont 
quitté Virden pour leur nouvel- 
le demeure au Windsor Pgrk de 
St-Boniface, Meilleurs voeux de 
tous. 

En fin de semaine, M. et Mme 
Emile Wanlin avait le plaisir 
de recevoir M, et Mme Carl Ellis 
et leurs deux enfants, de Moose 
Jaw, Le dimanche 22 mai, Mme 
Léon Chacun les accompagnait 
sur le chemin du retour pour vi- 
siter son fils, Maurice, qui de- 
meure aussi à Moose Jaw. 

M. et Mme Georges Deleau, 
autrefois de Virden, demeurent 
maintenant à Pipestone, 

Le dimanche 22 mai, les priè- 
res furent récitées dans la cha- 
pelle funéraire Lee, de Virden, 
pour le repos de l'âme de Mme 
E, Hardy. Les funérailles eurent 
lieu à Grande Clairière, le lundi 
23 mai, ’ 

Durant la semaine du 15 mai, 
M. Jules Massort, de la paroisse 
du Sacré-Coeur de Winnipeg, é- 
tait en visite chez M. et Mme 
Jules Névraumont, Ces derniers 
recevaient aussi là visite de leur 
neveu, Ronald DeLarue, de 
Drayton Valley, Alta, et de M. et 
Mme Cliff Easton et Mile Fer- 
nande Blaise, de Wawota. 

Le 14 mai, MM. et Mmes Tom 
et Albert Gerrier ont assisté au 
mariage de leur petite-fille et 
nièce, Barbara Dickinson avec 
M. Tom Philips, } 

En fin de, semaine, Mme L. 
Marion recevait Mme Albert Le- 
moine, ses deux filles et sa pe- 
tite-fille, de Wawota, ainsi que 
M. et Mme Gordon Vermette et 
leur fils, Gerry, de Wauchope, 

Soirée récréative 


Le dimanche soir 22 mai, sous 
l'initiative des jeunes du C.Y.0. 
de Virden, et de leur président, 
Gabriel Bazin, une soirée récréa- 
tive fut organisée avec 18 con- 
cours du choeur: de chant Ju- 
nior, de la Ligue Féminine Ca- 
thelique de Virden, des Cheva- 
liers de Colomb de Virden et de 
quelques dames du district sco- 
laire Lampton, de Scarth, . 

Le programme débuta par 
deux jolis morceaux chantés 
par la Chorale Junior sous la 
direction de Mme F, Gallant, Un 
de ses membres, Terri Colli, exé- 
cuta deux morceaux au piano. 
Un groupe de l'école Lampton 
intéressa l'auditoire avec un solo 
de tare par Mlle Karen Fel- 
: une danse avec ‘‘hoola- 
’, très amusante, et une 
écossaise gracieusement 
exécutée par Miles Joy et May 
Croft et Myrna Gonty. Un chant 
de style “western” fut interpré- 
té par Wes. Greenlay, M. et 
Mme Goldie Croft et M. et Mme 
John Gonty. 

Une parade de mode repré- 
sentant plusieurs pays fut réus- 
sie avec art par les dames de la 
L.F.C. Mlle Rausch, présidente, 
introduisit les mannequins com- 
me suit: Mme Jules Névrau- 

. Reine du Calypso de la 
Jamaïque: Mme Gertrude Sex- 
smith, “F ” 1920 de New 
York; Mme Van Loo, dame 
d'Angleterre assistant à un bal 
de la Princesse; Mlle Irène Lan- 
lois, Mme Monique de Paris; 
me J. Bulger, Wan Lung de 
Chine; Mlle Lucille Deleau, Ma- 
mes Monroe, de Hl 
e Diana Keryk; les légumes 
de la Californie; et Mme Vimy 
Keryk, Rosonita du . Mexique. 
Quel plaisir pour l'assistance! 


_ [Journée des finissants et 


soirée d'adieu 


ST-CLAUDE …— Le dimanche 
22 mal, St-Claude fétait ses ti- 
nissants comme par les années 
passées, L'heureux groupe se 
composait de Milles Denise Gau- 
tron, Cécile Jobin, Linda Kirk 
land, Janice Parker et Thérèse 
Perreault et M, Marcel Dacquay. 
La température clémente et le 
ciel ensoleillé contribuèrent à 
donner à cette journée tout. l'é 
clat possible, À 10 h, 15, les élus 
du jour se rendaient en proces- | 
sion de l'école à l'église au son 
d'une joyeuse musique diffusée 
au haut-parleur, Ils prirent leurs | 
places sur des prie-Dieu en a 
vant de la nef, L'organiste, Mme 
P, Martin, exécuta une marche 
religieuse avant la messe, 

La chorale de la paroisse chan- 
ta une messe à voix harmonisées | 
sous . l'habile direction de M, 
l'abbé J,:L, Caron, vicaire à St- 
Claude, M, l'abbé J.-M, Gagné! 
curé, en parlant de la nécessité 
et de la puissance de la prière, 
appliqua son exhortation aux fi 
nissants qui doivent avant tout 
chercher leur salut et la gloire! 


de Dieu et qui doivent s'appuyer | deux autres petites jouèrent un! M 


incessamment sur la prière, sour- | 
ce de lumière, de force et de tout | 
bienfait spirituel, Durant la com-| 
munion, M. Louis Arbez chanta 
le ‘’Panis Angelicus de César 
Franck, 

Le soir à 7 h, 30, le groupe 
revint à l'église pour la béné- 
diction solennelle du T, S, Sa- 
crement et Ja consécration à la 
Très sainte Vierge et au Sacré- 
Coeur que les finissants récitè- 
rent avec ferveur, agenouillés à 
la sainte table, De magnifiques 
solos furent exécutés, ainsi que 
les motets à la sainte Vierge et 
à saint Joseph, Un “Magnificat” 
solennel termina la cérémonie à 
l'église, Vers 8 h,., les finissants 
firent leur ‘entrée à la salle Ra- 


CARBURATEUR ÉCONOMIQUE 


LA LIBERTE ET 


0 D 


LE PATRIOTE 


à St-Claude 


daz pour la soirée d'adieu, pen 
dant que M, l'abbé Caron jouait 
la marche d'entrée, Ils prirent 
leurs places sur le théâtre aux 
applaudissements d'un très nom 
breux concours de parents, d'a- 
mis et d'invités d'honneur, Par 
mi les invités d'honneur, on re 
marquait spécialement M, l'abbé 
P, Raymond, visiteur des écoles, 


let la Rév, Sr Pfovinciale des Fil-| 


les de la Croix, ainsi que M, 
Louis Bazin, commissaire de la 
Division de la Montagne 

Mlle Lucille Bazin, institutrice 
à l'école de St-Claude, agit com- 
me maitresse de cérémonies, A- 
près le chant de l'hymne natio- 
nal, la chorale de l'école exécuta 
avec brio deux chants appropriés 


à la circonstance: ‘‘Sur tous les| 


chemins du monde’ et ‘Be the 
Best of Whatever You Are’, M, 
Denis Lacroix, instituteur, sou- 
haita la bienvenue en français et 
en anglais, Un groupe de petits 
mima la délicieuse chanson de 
Botrel ‘Par le petit doigt, un 
autre groupe de quatre petites 
chantèrent ‘It Is No Secret” et 


duo de piano, Les finissants fu- 
rent ensuite présentés à l'audi 
toire par Miles Jacqueline Ma- 
gne et Hélène Smith, 

M, l'abbé J.-M, Gagné, prési 
dent d'honneur de cette soirée, 
adressa la parole aux finissants 
en termes très paternels et ap- 
propriés, M, l'abbé P, Raymond, 
visiteur des écoles, sur l'invita- 
tion de M, le curé, donna un dis- 
cours des plus inspirants, Il ex- 
horta spécialement les finissants 
à développer en eux la discipline 
de l'étude et la discipline de la 
prière, 11 insista aussi sur l'im- 
portance d'envisager la vie avec 
enthousiasme, avec cet enthou- 
slasme qui s'émerveille devant 
la beauté que nous rencontrons 


COFFRE SPACIEUX 


CONFORT D'UNE 5 


, 


sans cesse aur notre roule 

Après ces discours fort appré 
ciés de tous, M, Louis Arbez vou 
|lut bien chanter une chanson dc 
son vaste répertoire: ‘Les se 
mailles’, Mile Edith Chatel ré 
leita ‘L'idéal et M, Guy Martin 
If" de Kipling, M, Charles Le 
roux, dont la voix se fait enten 
dre de temps en temps sur les 
|ondes, chanta ‘J'écoute chanter 
la brise’, Miles Marguerite Mar 
chand et Yvonne Viallet jouè 
| rent un duo de plano vers la fin 

La collation des diplômes et la 
| proclämation du mérite furent 
| faites par M, Guy Lacroix, insti 
tuteur à l'école de St-Claude, Les 
| finissants reçurent leurs prix des 
muins de M, le curé et des invi 
tés d'honneur, Le prix d'excel 
| lence offert par M, l'abbé Gagné 
fut décerné à Mille Denise Gau 
tron, Les discours d'adieu furent 
prononcés par Milles Denise Gau 


|tron et Janice Parker et M. Mar 
|cel Dacquay. 

Cette belle soirée se termina 
| par le chant des finissants: ‘C'est 


| la jeunesse’, La chorale entonna 
“Au revoir’ pendant que les fi 
nissants défilaient solennelle 
ment pour se rendre au soubas 
|sement de la salle, Bientôt, un 
| délicieux goûter réunissait au 
tour des tables délicatement dé 
corées, parents, amis et invités, 
le curé présidait à la table) 
| d'honneur 

Les finissants, par la voie du 
journal, remercient sincèrement 
| tous ceux qui ont contribué à Ja 
joie, à la solennité, à la beauté 
de ce grand jour qui marque la 
fin de leur vie étudiante à leur 
chère école de St-Claude, Merci 
très spécial à M, l'abbé Caron qui| 
a bien voulu préparer le pro-| 
|gramme religieux et accompa 
gner tous les chants avec Je ta-| 
lent que les finissants lui recon-! 
naissent tous, Merci au groupe 
| de dames qui ont préparé le goû-| 
ter et organisé le service des ta-| 
bles, | 

Les finissants de 1960 à st-| 
Claude n'oublieront jamais tant 
de bonté gt de gentillesse ., , | 


PLACES 


PARE-BRISE ET GLACE ARRIÈRE PANORAMIQUES 


LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU-CAP 


désire emprunter sur billets de $100.00 ou plus | * 


remboursables sur avis de trente jours 


portant intérêt à 


4% 


et garantis par l'Archidiocèse de St-Boniface, 


enseigneme 


M, M,:-G, Bulteau, P,5,5, 
622, rue Taché, 
St-Bonitace, Mon 


Tél,: ChHapel 7-8478 


Voyagez par TRAIN et Epargnez! 


9-10-11 JUIN. Limite de retour 25 jours 
—_ PRIX RÉDUITS 


ae 
Winnipeg en voitures ordinaires 
0] Billet 


aller-retour 


$42,90 
550,15 
$54,70 


Surveillez nos tarits spéciaux 
des 7, 8 et 9 juillet, 


en dortoirs touristes 


Billet Vous 
aller-retour épargnes 


548,75 $20.10 
556,95 521,00 
562,15 522,80 


‘sur palement 
du tarif pour le Lit 


Vous 
épargnex 


$25.95 
527.80 
$30.25 | 


Toronto 
Ottawa 
Montréal 


endroits en Ontario at Québec, 


Consultez votre agent du Canadien Pacifique 
afin d'obtenir plus amples détails 


Réductions semblables pour certains autre 


Privilèges ordinaires pour l'enregistrement des bagages 


La plus grande organisation de voyage au monde 


MEVIER DE VITESSES SOUS LE VOLANT 


St-Joseph. une courte intermis- 
Bureau No 10: District d'Inverness Consolidé: salle mu: fut le tour Qu C:Y.0, LA si 
nielpale de Letellier. deux chansons modernes: ® Da: À 


; Bureau No 11: Districts de St-Jean-Baptiste Consolidé 
et Youville: auditorium de l'école de St-Jean-Baptiste. 
Bureau No 12: Districts de Ste-Agathe Consolidé et St- 
Adolphe Sud: auditorium de l'école de Ste-Agathe. 


Le président de la Division Scolaire de la Rivière-Rouge 
No 17 sera présent au bureau du secrétaire-trésorier de ladite 
Division Scolaire à St-Pierre, Manitoba, le lundi 6 juin 1960, 
de 11 h. à midi, heure normale centrale afin, si nécessaire, 


vid Kelly et Douglas Sexsmith 
Pr de ge Len 
ce r e, 
Mie y ee exécuta deux 


FREIN À PÉDALE HYDRAULIQUE 


GHAUFFERETTE CONCUE POUR LE CANADA 


Soie rosés à è Mésireux er Pa mt ba ge cpu Pas besoin d'être fort en calcul pour comprendre pourquoi la Vauxhalt 
tion dudit lement, et un nombre égal de pee qui Ft te À O'Sulli est la première de sa classe, Son bel aspect, son confort et sa spaciosité 
représenteront au bureau de scrutin les gens intéressés à et pour une famille de cinq personnes, son moteur quatre cylindres sûr 
désireux de s'opposer à ladite adoption. et nerveux, et naturellement, tous les avantages supplémentaires gra- 

Le secrétaire-trésorier de ladite Division Scolaire de la tuits dont vous avez entendu parler, sont à l'origine du formidable 
pe No 17 sera LL rs à St- re, soie * ‘succès de la Vauxhall. Vous-même remporterez un grand succès en 

a.m., heure € , le me U 
pour compter le bre de votes pour et contre ledit règle- rentrant aujourd'hui à la maison dans sd Vauxhall! 
ment. A 
U . A . 

No 158/60 du Bureau munielg d'u Manitoba ff de Obtenez votre diplôme en économie 4 
du secrétaire-trésorier de la Division Scolaire de la Rivière- LA VOITURE ANGLAISE CONSTRUITE ET GARANTIE PAR 


èrent des g° he 
, en chan 
quelques jolies 


- chez votre concessionnaire Vauxhall! 


VAUXHALL de votre r 


rides roicnllsihe de 


MOTORS... SERVICE D'ENTRETIEN PARTOUT EN AMÉRIQUE DU 


nn ho 17 à St-Pierre, Manitoba, et peuvent être examinés 
par toutes les personnes intéressées, aux heures de bureau. 


Daté de St-Pierre, dans la du Mani- 
pu AE PP der re 


TR ae nn 


ne Le Voyez le dépositaire 


RENE SE 


( 


Diarra menée 


Girard, O 


L'EHN 1x GA 
( Lada àpe 


€, 
ri) ont avec 
e jubilé d'argent mater dial 
eur supérieur, le R, P, Albert 
.1,; dimanche dernier, 
orant du coup le Sacerdoce 
u Christ et de Ses représentants 
sur terre, \ 

Les fêtes ont commencé à 10 h, | 
40, alors que le Père Jubilaire 
célébra une messe solennelle, ns- 
sisté des RAR, PP, Eugène Du- 
breuil, O.M.1, recteur du Collège 
de Gravelbourg, et Maurice Des: | 
autels, OM, professeur au Ju-| 
niorat, comme diacre et sous- 
diacre, Les junioristes, sous la 
direction du R, P, Laurent God- 
bout, O.M.I., chantèrent une mes- | 
se du R, P, Jules Martel, OM, 
directeur de l'Ecole de musique 
de l'Université d'Ottawa, Le ser- 
vice de l'autel était assuré par | 
des petits neveux du Père Girard, | 

ue dirigeait le R, P, Armand] 
| 5 O.M.I., aussi organisateur 
des fêtes jubilaires. 


Le R, P, Denis Audette, O.MI,, | 
vicaire de la paroisse du Sacré- 
Coeur de Winnipeg, sut faire ad-| 
mirer par ses jeunes auditeurs 
la grandeur du prêtre éducateur. 
Rappelant tout d'abord une vi-| 
site qu'il fit un jour chez un sta- 
tuaire, il décrivit les divers sta- | 
des qui mènent à la confection | 
parfaite d'une statue: ici un sim-| 
ple apprenti se sert de moules 
pour produire bras, buste, cou, | 
ete; plus loin un artisan perfec-| 
tionne déjà ces formes produites 
en série; là un artiste véritable 
donne le dernier fini et trans- 
forme en chef-d'oeuvre ce que 
les autres n'avaient en fait qu'é- 
bauché. Ainsi dans l'Eglise, dit 
le prédicateur, et l'on peut vrai- 
ment dire que le prétre-éduca: 
teur est un artiste spirituel spé- 
tialement chargé de façonner le 
Christ-Prêtre dans les âmes de 
futurs prêtres, 


Artiste spirituel 


Le Père Girard est, depuis 25! 
ans, l'un de ces artistes spirituels | 
à qui le Christ a confié la tâche | 
délicäte de former des âmes de | 
prêtres, de missionnaires, et aus- 
si de chefs laïcs, Il a accompli 
son rôle d'abord, pendant 20 ans, 
au Collège de Gravelbourg, à ti- 
tre de professeur, de préfet de 
discipline et de directeur spiri- 
tuel, Depuis 1956, comme supé- 
rieur du Juniorat, il travaille 
plus immédiatement à la forma- 
tion de futurs missionnaires du 
Christ, Le témoignage de ses an- | 
tiens de Gravelbourg et de ses 
unioristes actuels, et davantage 
es résultats obtenus prouvent 

ue le Père Girard a été un ar- 
tiste qui méritait la confiance 
du divin Maitre. 

Le Père Prédicateur rappela, 
avant de terminer, le souvenir 
des confrères oblats du Père Gi- 
rard qui célébreront cette année 


Ignifiques chants: 
[musique de Z Noël, OF.M,; la! 


Christ fut aussi 


HLATTR 


re Joyal et Ovide Guy, 
Collège de Greyelbouse, es 
, du novielat de St- 
Marcel Rio et Laurent Alarle, de 


l'école indienne de lung 
oin 


Roméo Bédard, rédacteur ad 
de La Liberté et le Pariote; les 
RR, PP, Julien Morin, Domini. 
ue Kerbrat, Antonio Fortin, 
arcla Adam, Louis.N, Boutin et 
Michel St:Jacques, du personnel 
du Junlorat; les RR, FF, Aurèle 
rte 4 Pl Denis Boulet, Armand 
Gauthier, H, Turenne, François 
Kérouanton et Hervé Huitric, 
MM, les abbés Roland Bélanger, 
curé de Ste.Marie, et Léo Ver- 
rier et le R, F, À, Laurin, SM, 
p'heire! de l'Institut Collégial 
rovencher, #e joignirent au 
groupe peu après la messe, alors 
que le Père Fortin venait de 
prendre quelques photos-souve- 
nirs, , 

Les Petites Soeurs de la Ste- 
Famille ont'pris part À la fête À 
leur manière, en préparant l'un 
des plus magnifiques banquets 
| que coregistrés l'histoire du 
uniorat. Le gâteau ‘‘sacerdotal" 
qui ornait la table d'honneur fut 
spécialement un témoignage de 
leur amour du sacerdoce et de 
leurs talents culinaires, Les ora- 
teurs ne manquérent pas de le 
souligner après le repas, 

Le premier orateur fut le Père 
Armand. Joyal, maître de céré- 


monies, LL sut montrer com- 
ment le Père Girard est depuis 
25 ans un disciple parfait de 


Dom Bosco dans son amour pour 


\les jeunes qu'il sait faire monter | 
sans cesse vers un idéal de vie! 


incomparable, 
Les junioristes exprimèrent à 


|leur supérieur leurs voeux, d'a-| 


bord par la voix autorisée d'un 


|confrère, puis par un riche bou- 
|quet spirituel, et aussi par l'in-| 


terprétation réussie de trois ma- 
l'Ave Maria, 


Berceuse de Brahms, le soliste 
étant Raymond Lanthier; l’A- 
louette du matin, parole et mu- 
sique de Jos. Beaulieu, L'accom- 
agnateur était Michel Koriluk; 
e directeur, le R, P, L, Godbout, 
M. l'abbé R. Bélanger parla 
au nom des parents et amis et 
sut dévoiler des traits amusants 
et des faits édifiants de la vie 
du jubilaire, Rappelant particu- 
lièrement que ce athlète du 
in sportif de 

première classe, il fit mieux sai- 
sir comment le Père Girard sait 
comprendre les jeunes et se faire 


|aimer d'eux. 


Voeux de Gravelbourg 
Le Père Dubreuil apporta les 
voéux et les félicitations du Col- 
lège de Gravelbourg 6ù le Père 


Girard se dévoua pendant 20! 
ans, de l’Amicale du Collège, de! 


là population de Gravelbourg et | 
même de la Saskatchewan fran- 


Mu, Méfdires 
Gard, OML LE 


Deshuies, économe | de Lebret au 
Men Desrochers, dination par 


d'éducation à 


de ha: vocation d'éd 


talent avec une attention remar- 


et Frères du personnel, ses La 3 
laborateurs immédiats, les rell- 
dans l'ombre se dévouent si cans- 
|tamment à l'oeuvre, en rappelant 
le souvenir de chacun de ses 
| confrères d'ordination, le 29 juin 


_ 
= 


885, 

Cette fête de dimanche der: 
nier à permis une fois de plus 
d'exalter la grandeur du sacer- 
doce, en honorant l'un de ses 
dignes représentants, Ad multos 
annos. 


Au Manitoba 
Laurier 


Première communion 

Vingt-cinq petits enfants fal- 
saient leur première communion 
le dimanche 28 mai, Ce fut une 
bien belle et touchante cérémo- 
nie, Les énfants, préparés par 
|lèur institutrice, lle Jeanne 
Labous, lirent distinetement 
leurs prières avant et après la 
communion, 

Firent leur première com- 
munion: Lucien Assailly, Emile 
|Bernardin, Lucien et Raymond 
Boisvert, Thérèse Bouchard, Léo 
Chaput, Laura Chatwell, Agnès, 
Roland et Yvon Délaurier, Mi- 
|chel Desjardins, Gilbert Des- 
roches, André Dubois, Eliane 
Duruisseau, Nicole Forest, Gil- 
|bert Gamache, Wanda Grand- 
mont, Georges et Georgina La- 
belle, Donald Leclerc, Francis 
Péloquin, Arthur et Harold Tar- 
| diff, Daniel et Roland Verley, 

Partie de cartes 

La dernière partie de cartes 
au profit du fonds de construc- 
{tion avait lieu le dimanche 28 
|mai., Malgré le petit nombre qui 
|y assistèrent elle fut un réel 
succès, Les heureux gagnants 
au whist furent Daniel Letain et 
Lucille Gingras; au bridge, M, 
Léon Bouchard et Mme René 
Bouchard. La loterie favorisé la 
petite Sandra Lambert et Mme 
M. Patenaude, de Ste-Rose-du- 
| Lac, Mile Thérèse Leclerc gagna 
| le prix d'entrée, 

Va-et-vient 


ee 


Mme André Therrien sont reve- 


leur jubilé d'argent d'ordination. çaise tout entière, Le Père Pro:| nus d'un voyage de deux semiai- 


sacerdotal, ayant été ordonnés 
eux aussi le 29 juin 1935: les 
RR. PP, Eugène Dubreuil, rec- 
teur de Gravelbourg, 
Joyal, éducateur au Chili, Amé- 
rique du Sud, Charles Ruest, 
principal du pensionnat indien 
de Kenora, Ont. Julien Jalbert, | 
curé de Little Forks, Minn., et| 
Roméo Beaulieu, missionnaire à 
Birtle, Man. Puis il félicita les 
parents du jubilaire, que .repré-| 
sentaient dans la chapelle Mme 
A. Desautels, M, et Mme R, Ar-| 
bez, M. et Mme J. Champagne, 
Mile Flora Girard. Deux reli-| 
gieuses des Saints-Noms de Jé-| 
sus et de Marie représentaient | 
leur Congrégation. | 

On remarquait auési dans la | 
nef de la chapelle, outre les ju- 
nioristes des éléments, de syn- 
taxe, de méthode et de versifica- 
tion (ceux du cours universitai- | 
re ont terminé leur année aca-| 


vincial fit réfléchir ses auditeurs 


|sur la profonde efficacité d'une | 
| vie de prêtre qui, depuis 25 ans, | Louise et Marie Deremiens, Mme 
Albert|n'a cessé de se donner au Christ! Nil Deremiens et sa fille, Dé- 
| dans la prière et le sacrifice pour | siré, d'Ottawa;:et Mme Yolande 
|mieux Le donner à ceux qu'on! Villeneuve, de Plantagenét, Ont, 
lui confiait dans des maisons de | 


formation chrétienne et sacerdo- 
tale, 

Le Père Girard mit fin à cette 
série de discours émouvants, en | 
disant merci à Dieu ét à Marie, | 


|à sa famille si bien représentée | dette, fille de M. et Mme René 


(à l'exception de sa soeur reli-| 
gieuse, la Rév, Sr Ste-Eugénie, | 
M.I.,, à Duck Bay), à Mgr J.-Al- 
bert Beaudry, son parrain qui l'a 


baptisé à Ste-Anne-des-Chênes, | 


sa paroisse natale, aux Pères Ré- 
demptoristes de sa paroisse, aux 
Frères Maristes et aux Soeurs 
Oblates du Jardin de l'enfance 
Langevin, ses éducateurs à l’é- 
cole primaire, aux Pères et Frè- 
res du Juniorat où pendant six 


démique), la présence de plu-|ans il fit son cours classique, aux | 
sieurs Oblats de la région et de | Pères Jésuites du Collège de St- 
Gravelbourg: les RR. PP. Aimé | Boniface qu'il fréquenta pour ses 
Lizée, provincial, Hilaire Gagné, études, à la Congrégation des 
supérieur du scolasticat de Le-|O.M.I. qui l'accepta au noviciat, | 
bret, Aurèle Lemoine, curé du puis le prépara pendant ses étu- | 
Précieux-Sang de St-Bonitace, | des aux scolasticats de Rome et 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Avis aux Cultivuteurs 


UNITED GRAIN GROWERS 


{nes à Montréal et Sarnia. 
Etaient en visite chez Mlles 


La Salle 


Baptèmes N 
Le 29 mai: Lynne-Marie-Clai- 


Lagacé (Irène Champagne), née 
le 18, Parrain et 'marrainet M, 
et Mme Paul Normandeau, de 
| St-Boniface. 

Le 29 mai: Roger-Edouard, 
fils de M. et Mme Denis Rochon 
(Cécile Perreault), né le 18, 
Parrain et marraine: M, et Mme 
Emile Perréault, de Fort Rouge, 
oncle et tante de l'enfant, 

Çà et là 

Les 21-23 mai, M. et Mme Wil- 
frid Côté et famille visitèrent 
leurs parenté de Dunrea, MM, 
et Mmes Joseph et Léon Boulet, 

Le dimanche 29 mais M. et 
Mme Auguste Calvez et leurs 
enfants, de St-Boniface, furent 


|en promenade chez M. et Mme 


François Calvez, de La Salle, 

L'obtention d'un baccalauréat 
en droit par un enfant de la 
paroisse de La Salle est un hon- 
neur qui réjouit toutes ses con- 
naissances, Chaleureuses félici- 
tations à M. André Comeau pour 
le magnifique succès qu'il vient 
de remporter! Sa mère, Mme 
Omer Comeau, assista à la col- 
lation des diplômes, qui eut lieu 
à l'Université du Manitoba, le 
mercredi 25 mai. 

Le dimanthe soir 29 mai, MM. 


désire vous faire part de | 


‘achat de l'élévateur Red 


| 


River Grain à Winnipeg. Cet élévateur est accessible 
des routes 2, 3 et 75 (chemin Pembina). Traversez le 


passage au-dessous de la voie ferrée sur la route 75 


Il 
{ 


et tournez soit à gauche sur la rue Lilac, ou soit à 


gauche sur la rue Stafford et ensuite à droite sur l’ave- 


nue Scotland, Vous y trouverez un local d'entreposage 


pour tous Vos grains, sujet aux règlements de livraison, 


Nous avons aussi en vente tous les produits agricoles: 
engrais chimiques, herbicides 2, 4-D, fongicides pour 
traiter les grains de semence, moulées équilibrées 


‘Money-Maker'', cordes pour lieuses et presses à foin. 
Lé 


| 
| 


Plan d'assuranes-accident disponible à tous nes clients. 


VOUS SEREZ LES BIENVENUS CHEZ 


UNITED GRAIN y GROWERS LTD. 


CALGARY - REGIMA - WIMNIPEG - SASKATOON - EDMONTON 


"la première coopérative dy fermiers dans l'Ouest’ 


Etablie en 1906 55,000 membres 790 élévateurs 


Bureau chet: Homiiton Bidg., rue Main, Winnipeg 


1et Mme Marcel Jullié et Joseph 
| Mahé, de St-Boniface, furent de 
passage chez Mme Robertine 
Cormier et ses filles. Ils étaient 
acocmpagnés de M. ét Mme 
Emile Jullié, d'Algérie, en pro- 
menade au Manitoba depuis le 
milieu ‘du mois d'avril et qui 
doivent prochainement retour- 
er dans leur pays, 


mond fu de l'or. 
gr Melançon à 
du | Gravelbourg et aux grandes joies 
tordu ministère 
Hubert,! velbourg et ici au Juniorat, Pen. 
dant tout son discours, le Père 

irard cita les noms de tous ceux 
et celles qui l'ont aidé à devenir 
prêtre et À agir en prêtre, et il 
dit de toutes manières s0n amour 
ücateur de 
futurs prêtres, 1! conclut en par: 
lant de façon plus spéciale à ses 
chers junioristes qui tous l'écour 


quable, en remerciant les Pères 


gieuses qui dans le silence et 


| 


mm 


Elie 
Mariage ÿ 
Le nm 
, et 
Éd e 


- 


. «tt Mme 
riée portait une 
blanche de soie pus 
d'appliqués de dentelle et de 
CT corsage était en den. 

” es ot Pgrenev 
et des manches boléro, voile 
court était retenu d'un diadème 
de pierres du Rhin et 
Lille portait un bouquet 
ses en cancade 


La dame d'honneur, Mme Ja- 
mes Keough, et les filles d'hon- 


neur, Miles Stella Rivhrd et 
Jeannette Lachance, les : bou. 
quetières, Patricia Chabat et 


Maureen Desilets, portaient des 
robes de soie organza vert pom- 
me, Des voiles retenus par une 
pag couronne décorée de per- 
ea, 


CA LIBERTE ET CE 


Ohahot 
Curé 


1 À 


4! 


PATRIOTE 


re 
€ 


4 


TU 


versaire de ln e pelletée 


des travaux de la 


mièr 
Résidence D'Youville 


Cetie photo x été prise À Gravelbourg pour souligner l'anni- 


de terre qui a marqué le début 
ur personnes âgées, Sur 


de même teinte que les ro-|1a photo l'on reconnait les Rév, Mères Jarbeau, Rioux et Drbuin 


bés, étaient leurs col 
Leurs bouquets étaient 
de chrysanthèmes blancs, 
Le garçon d'honneur était Ja- 
mes Keou et les huissiers, 
Maurice Chabot et Louis Ber- 
nardin, Les pères respectifs des 
|mariés leur servaient de té. 


moins, 

La chorale, accompagnée à 
l'orgue par Mme Lévesque, fit 
les frais du chant, 

Un souper, une réception et 
une soirée réuniremt plusieurs 
parents et amis à la résidence 
de la mariée, 

Les mariés partirent ensuite 
en voyage de noces à Niagara 
Falls et aux Ptats-Unis, Pour le 
voyage, la mariée portait une 
jolie robe fauve de dentelle avec 
accessoires mauves et étole de 
fourrure blanche, A leur retour, 
M, et Mme Georges Bernardin 
résideront à Elie, 

Fremière communion 

Le jeudi 26 mai, jour de l'As- 
cension, fut jour de première 
communion, Les communiants 
étaient au nombre de neuf: Léo- 
nard Desilets, Claude Aïllard, 
Luetlle Alarie, Edith Champa- 
gne, Renée Légaré, Lucille Le- 
gault, Valérie et Thérèse Ber- 
nardin, : 

Va-et-vient 

Fernand Allard et Alfred Le- 
ault sont partis en voyage em 
alifornie, ; 

M, et Mme Eddie Marchand et 
leur famille, de Fargo, étaient 
de passage pour le mariage Ber- 
nardin-Chabot, 

Naissance 
M.'et Mme Raynald Lavack 
sont heureux d'annoncer la nais- 
sance d'une fille, Monica-Lois- 
Marie, 

Colation des diplômes 
Le dimanche 29 mai fut un 
jour mémorable dans les anna- 
les d'Elie, car c'était la premiè- 
re fois que l’école d'Elie célé- 
brait là journée d'adieu en l'hon- 
neur de ses premiers finissants: 


Mme A. Therrien et M. et | Estelle et Louis Girard. 


Atin de placer l'avenir des 
élus du jour sous la protection 
de la sainte Vienge, la cérémo- 
nie débuta par l'exercice du 
mois de Marie à l’église à 3 h, 
suivi de la bénédiction du St- 
Sacrement, Quelques-uns des 
beaux (chants exécutés par la 
chorale furent ‘‘Je te bénis” et 
“Mother Dear”, solo par M. Paul 
Régnier. Ensuite, tous se réuni- 
rent à la salle de l'école, 

Après la marche solennelle 
des étudiants et l'hymne na- 
tional, M, Régnier, maitre et 
principal de l'école secondaire, 
ouvrit lés’ cérémonies par un 
mot de bienvenue aux parents 
et amis des finissants. Puis il 
présenta M. Norbert Beaudry, 
maître de cérémonies. 

Le portrait des finissants fut 
décrit en français par Sylvia 
Désilets, et en anglais par Brian 


. [avec M, le maire, M. je Dr Morin 


prenante er 


En Saskatchewan 
Gravelbourg 


Mariage 


Le samedi 21 mal dernier, en 
l'église du Sacré-Coeur de Regi- 
ina, M, l'abbé Ryan bénissait le 
mariage d'Hélène Michaud, fille 
| de M, et Mme Germain Michaud 
à M, André Fauchon, fils de M. 
et Mme Alfred Fauchon, tous 
| de Gravelbourg, 

La mariée portait une robe 
blanche trois-quarts en organza, 
Le haut de sa robe était en den- 
telle ornée de perles. Sa robe 
avait des manches courtes, lle 

tait des gants longe, Son voi- 
e était soutenu par une petite 
couronne en pierres du Rhin, 
Son bouquet se composait de 

laïeuls pêche, Son bijou, ca- 
éau du marié, était un collier 


de perles, 

La fille d'honneur était Mile 
Yolande Fauchon, cousine du 
matié, Elle portait une robe 
trois-quarts en organza aqua, 
Son chapeau de plume était de 
la même nuance que sa robe, 
Son bouquet se composait d'oeil: 
lets jaunes, Le garçon d'honneur 
était M. Claude Fauchon, 

La réception eut lieu à l'hôtel 
Kitchener. 

M. Marcel) Fauchon, trèré du 
marié, agissait comme maître de 
cér ies. 

M. et Mme André Fauchon 

tirent en voyage aux Etats- 

nis et à Calgary, Alta. Pour le| 
voyage, Mme Fauchon portait 


Dumas 
Va-et-vient 


Mmes O, Legault et M.-L, Rol- 
lin accompagnèrent M. et Mme 
Léo Dumont à Regina, afin de 
visiter leurs enfants, 

M. et Mme Alfred Filteau, de 
Winnipeg, sont allés visiter leur 
mère, Mme Ida Filteau, à St- 


Hubert, et leur frère et belle- |" 


soeur, M. et Mme Adrien Bes- 


sette, 
_. Malades 

Mme Léo Lamontagne, de 
Wawota, est de retour chez elle, 
après un séjour à l'hôpital de 
Regina. ! à 

Mme A. Deschamps, qui fut 
patiente à l'hôpital de Kipling 
pendant quelques jours, est de 
retour chez elle, 

M, et Mme Donat Lamontagne 
conduisirent leur mère à Regina, | 
pour un examen médical, 

Mme R. De La Breli, qui fut 
patiente à l'hôpital de Wawota, 
7 maintenant de retour chez 
elle. 

Mme René Jacques est hospi- 
talisée à Wawota, 


Stanbra. 

Estelle Girard prononça le 
discours d'adieu en français, et 
Louis Girard, en anglais. C'était 
un élan de reconnaissance en- 
vers leurs parents, leurs institu- 
teurs, et leur école pour le bien- 
fait de l'éducation reçue, Lau- 


leurs voeux au nom de l’école. 
programme musical fut 


toujours employer 
que le Créateur a donnés, Il leur 


Cheryl Beaulac et Don Lofito, 
M. Léopold Girard, président, 


rette Legault et Sharon Olson | Vucketts, de Regina, en fin de 
leur répondirent en -æxprimant | semaine, 


très bien exécuté par un artiste |che, Sask., était en visite chez 
de renom, M. Fernand Tellier, | MM, et Mmes L. Isabelle, J.-D. 

M, l'inspecteur Muirhead con- | Lalonde et Denis Lalonde. Le 
seilla aux finissants de s'instrui- | Père Hupé continuait ensuite 
re pendant toute leur vie, leur | son voyage jusqu'à Montréal, a- 
disant que le bonheur consiste à | fin de s’y reposer et de visiter 
les talents | ses 


présenta les certificats et le li- fillettes ont passé quelques 
vre des finissants, portés par |temps à visiter parents et amis 


À tous ces malades ou conva- 
lescents: prompt rétablissement! 


St-Victor 


M. et Mme R. Lalonde et leur 
famille ont visité M. et Mme C. 


Le R, P. Georges Hupé, 
OM... missionnaire de La Lo- 


ents et amis. 
. et Mme F, Caron et leurs 


de Montmartre et de Regina. Ils 
ont aussi assisté au mariage d'un 


présenta les trophées donnés par | frère de M. Caron, à Vita, Man. 


le district scolaire d'Elie, 


La cérémonie se termina par | na, s'est rendu chez M. et Mme 
les paroles encouragéantes de | M. 
M. l'abbé H, Roy, curé, puis du M. et 


chant ‘Dieu sauve la Reine”. 
Plus tard, un groupe de pa- 
rents et d'amis se réunirent chez 


M. et Mme Noël Girard, parents | Collin, qui 
des finissants, pour un succulent | s'arrêta à Cadillac, chez 


souper. 


Première collation des diplômes 
à Fannystelle, le jeudi 19 mai 


FANNYSTELLE -— Pour la 

première fois dans son histoire, 
Fannystelle fétait ses finissants, 
Les gradués de 1960 sont Wayné 
McAlinden, Mary Roth, Gary 
Franzmann et Maureen Under- 
wood, 
. La célébration commençait, le 
jeudi 19 mai à 6 h. p.m. par un 
Lo servi par M. Pelland. 
Plus de 50 invités assistèrent au 
banquet. Après un savoureux 
repas, tous les parents et amis se 
rendirent à la salle paroissiale 
afin d'assister aux exercices, 

La soirée débuta par un duo 
de piano par Mary Roth et Do- 
lorès Simonson, puis un mot de 
bienvenue en français par Wayne 
McAlinden, tandis que Gary 
Franzmann donnait celui en an- 
£lais. Maureen Underwood don- 


# d'adieu en an-|rée 


distribua les cadeaux des élèves 
des grades 9 à 12, aux finissants, 


Bes élèves du grade onze, Ella D. Lalonde, M-V A 
Cyrenne, Theresa Stangl, Irène "ss nt ER Nr 
Daoust, Dolorès Simonson, Gé- AU PATE aHérent ge pé- 
ru À pepe À Me tes Lake Soëk 

yrenne et Roger Boulan- 4 r 4 
ger ont été p avec des | famille, se rendéient en in de 
diplômes. se à Regina, chez MM. et 


: < maine 
|  L'inspecteur, M. Muirhead, fit 
bbé. ne C, Mtregser et M, Bisson- 


un court discours et M. l'a 
S, Caron, curé, adressa son mes- 
sage aux finissants, 

Parmi les invités, on remar- 
quait: M. l'abbé S. Caron, curé, 
la Rév. Sr Supérieure et Rév. Sr 
Ste. Odile (maitresse), les com- 
missaires et leurs épouses, M, et 
Mme Muirhead, M. L. Steele, M, 
Oris Aquin et M. R. Stevens, 

Le vendredi 20 mai eut lieu, 


M. Marcel Fontaine, de Regi- 


e et M, René Fontaine. 
me H: Boutin et leurs 
fillettes sont allés passer quel- | 
Le jours à Swift Current chez 

. et Mme E. Dubord, Mme L. | 

it, 
* et 


les à 


Mme Ben Daku. 
M. et Mme G, Rodrigue et 
leurs enfants, de Calgary, ont 


passé une tie de leurs vacan- 
ces parents de Mme 
fodrinie igue, M. et Mme L. Beau- 
en. Li 
M, et M. glois et 
leur famillé et M. A. lois, | 
de sont allés à Ferland, 


sement à M. 
tient à 1 
Winnipeg. 
Le samedi 


et les architectes. 


une , À avec manteau trois- 
quarts beige pâle assortis à des 
accessoires couleur de rouille, 
M, et Mme André Fauchon rési- 
deront à Assiniboia, Sask, 

Parmi les 125 invités, on re- 
marquait: Miles Marie, Eveline, 
Rita et Solange Fauchon, M, 

Bunz, MM. et Mmes 
Marcel, Roméo et Oscar Fau- 
chon et leurs enfants, Priscillia 
et Alain, tous de Calgary, M, 
Claude Fauchon et Mile Denise 
Langelier, d'Edmonton, Alta, 

Va-et-vient 

MM, et Mmes Marcel Ferra- 
ton, de Montmartre, et Joseph 
Spronken, de St-Vital, Man., ont 
rendu visile à M, et Mme Nor- 
man Rainville, 

M. et Mme Marcel Fauchon, 
de Calgary, Alta, sont venus 
chercher leurs deux filles, Diane 
et Joanne, | Ca étaient en prome- 
nade chez leurs grands-parents, 
M. et Mme Alfred Fauchon, de 
Gravelbourg, 


LI 
Ponteix 

Qù et là 
Le dimanche 22 mai, Mgr 
Louis Lussier, P,D., V.G., annon- 
çait la triste nouvelle de sa dé- 
mission comme curé de Ponteix 
et de son départ pour Montréal, 
Le dimanche 29 mai, il y eüt un 
banquet en son honneur auquel 
assistaient Son Exec. Mgr Aimé 
Deécosse, évêque de Gravelbourg, 
et tous les prêtres du diocèse. Le 
Collège de Gravelbourg était re- 

présenté 


Félicitations à Mlle, Marie 
Strohhofer, étudiante en arts et 
science à l'Université de Saska- 
toon, qui fut la gagnante d’une 
bourse pour mérite scolaire, ainsi 
qua du prix de l'ambassadeur de 

uisse. ‘4 

MM. et Mmes J.-0, Tourigny, 
René Lallier et Arthur Vallée 
et M, Gérard Tourigny se sont 
rendus au congrès des Chevaliers 
de (POMER à Saskatoon, le 22 


ai. 

M. Réal Caouette, de Rouen 
comté d'Abitibi, PQ, a visité 
les familles Cloutier, 

M, et Mme Roger Paradis, de 
Val Marie, étaient de passage 
sg MM. Benoit ef Roland Clou- 

er. 

M. Alphonse Lévesque, de Ca- 
lifornie, a passé quelques jours 
chez M, Emery Douville, 

M. et Mme Lucien Thibault se 
sont rendus j Vègreville assister 
aux funérailles de Jeur frère et 
beau-frère, M. Alfred Bouchard. 

M, et Mme J. Vertefeuille ont 
visité M, et Mme Alcide Bonne- 
ville.” F 

M. et Mme Douville ont visité 
M. et Mme Gédéon St-Cyr et 
les familles Douville. , 

Mme Marcel Piché est allée à 
Montréal assister aux funérail- 
les de son frère. 

M. et Mme Albert Picray ont 
assisté à la collation du diplôme 
de leur fils, Georges, au Collège 
Campion de Regina, Géorges a 
reçu une médaille d'argent pour 
compétence générale, 

M. et Mme Roméo Cyrenne 
et leurs fils, Louis et Paul, de 
St-Boniface, ont visité les famil- 
lés Cyrenne, de Ponteix, 

Mme Marie Lamothe, de Red- 
vers, est en visite chez M. et 
Mme Henri Stringer, 

M. et Mme Achille Stringer 
ont eu la douleur de perdre leur 
petite fille, Claudette, âgée de 
8 ans, le. lundi 27 mai. Sincères 
RAP NeRETE à la famille éprou- 
vée, 


askatoon 


Club Aloe 
Le succès de la CS sociale 


organisée par le Club Alouette 
dépassa toutes les espérances, La 
Providence avait voulu qué le 
soleil soit de la partie; le terrain 
de M, Perreault avait fait toilet. 
te pour la circon l'herbe 
avait été coupée, ra La réu- 
nion devait commencer à 84 h, 
mails à 2 h, de nombreuses voi- 
tures avaient déjà pénétré dans 
l'enclos, 

Lorsque le comptoir de M, Si- 
rois fut installé, on procéda à 
formation de deux équipes de 
halle, Un combat épique entre 
les Castors du Nouveau-Bruns- 
wick et les Alouettes de Saska- 
toon s'engagea; la balle, lancée, 
frappée, partait, revenait, rasalt 
le 50), rebondissait, s'élevait en 
l'air, lllait à droite, à gauche et 
se perdait dans la foule; des hom- 
mes couralent dans le champ, 
sur les buts, se bousculaient, 
tombaient; des frappeurs, mena- 
çants ou apeurés, nerveux ou 
nonchalants, se succédaient au 
bâton; l'arbitre eriait, .gesticu- 
lait, sifflait, menaçait; la foule 
applaudissait, hualt, tempétait; 
quelle variété de jeux: lancers 
rapides, lents, à effets, arrêts 
acrobatiques, courses folles, 
plongeons spectaculaires, coups 
de circuits, etc,, rien n'y man- 
quait, Finalement, les Castors-et 
les Alouettes, exténués, couverts 
de sueur, décidèrent après 10 
manches de jeu, de mettre fin à 
40 lutte titanesque, Résultat, 

Pendant ce temps, les voitu- 
res continualent à déverser leur 
contenu sur le terrain; les hom- 
mes, en tenue légère, faisaient 
un brin de causette près du comp- 
toir ou bien s'asseyaient sur 
l'herbe pour observer les diffé- 
rentes activités; les bnfants, 
brandissant des ballons, échap- 
paient à la surveillance de leurs 
parents, se faufilaient dans la 
foule, s'en donnaient à coeur 
joie, Les mères de famille, pim- 
pantes et coquettes, se racon- 
taient les derniers potins ou pé- 
roraient sur les agissements de 
leurs dernier-nés. 

Soudain, Auguste Bandet, ca- 
ché dans une voiture minuscule 
écrasée sous d'immenses haut- 


© Willow-Bunch 


Malades 

Sont actuellement palfents à 
l'hôpital: MM. Aicide Grégoire, 
J.-W. Blakie, Mmes Antonio Fi- 
set et Delphis Savoie, Ont quitté 
l'hôpital dernièrement: M. Al- 
bert Lambert, Mmes Norton 
Phanhang, Robert Langlois (un 


fils), W, Winslow, les : jeunes 
Laurent Lalonde, Maurice et Re. 
né Laberge. 


Première communion , 
Le dimanche 29 mai, 37 pe- 
tits enfants firent leur première 
communion, accompagnés de 
leurs parents, 
Va-et-vient 
M. et Mme Rémi Provost sont 
partis dernièrement passer quel- 
ues mois chez leurs fille et gen- 
ré, M. et Mme Oscar Sjodin, à 
Maillardville, C.-B, 
M. Wallace :Bracey est em- 
ployé. au : magasin coopératif 
d’Assiniboia, depuis quelques se- 


maines. 

M. Osias Bruneau est parti à 
Ponteix, dernièrement, où il a 
un emploi. : 

MM. les abbés J,-A. Laten- 
dresse, curé, et A, Bouchard, vi- 
caire, sont allés à Ponteix le di- 
manche 29 mai, assister à un 
banquet donné par les parois- 
siens en l'honneur de Mgr Louis 
Lussier, 

M. le Dr Lionel Rodrigue, de 
Pangman, M. Roger Rodrigue et 
MM. ét Mmes Roméo Rodrigue 
et Marcel Dionne sont allés à la 
collation du diplôme d'infirmié- 
re de leur fille, soeur et-belle- 
soeur, Cécile Rodrigue, à l'hôpi- 
tal des Soeurs Grises de Regina, 
le 15 mai. Etaient aussi présents 
Mme Lowe et Mlle Colette Bon- 
neau ainsi que, M. et Mme W, 
Winslow, dont leur petite fille, 
Marguerite Fafard, recevait aus. 
si son diplôme d'infirmière. 

M, et Mme Lucien Couture 
sont allés visiter leurs enfants êt 
amis à Moose Jaw et Regina, 
dernièrement, . 

Mlle Délia Bourassa, de Rad- 
‘ville, est venue visiter son amie, 
Mile Rolande Tougas, dernière- 
ment. 

MM. les abbés Fernand Du- 
charme, de Coderre et F, Blan- 
chard, de Fife Lake, étaient de 
passage au presbytère, la semai- 
Îne dernière. 


W-Roniloce, le 3 juin 1960 
Er Ar À 


chorale Acadienne, Vile on s'at 
troupa autour des chantres, le 
silence se fit et le festival e 
menga, Ce fut un véritable 
acoustique; la chorale Acadien- 
ne interpréta avec une rare mal- 
trise, un équilibre parfait et une 
ardeur étonnante, plusieurs 
chants du folklore, De l'avis de 
tous ce concert en plein air fut 
beaucoup trop court, mals le 
temps passait et il fa lait songer 
au départ pour Prud'homme, 

Le concert terminé, les activi- 
tés reprirent dans le champ: jeux 
de balle et courses pe # pour 
lés jeunes, M, Armand Perreault 
poéronte, au nom du Club A- 
ouetle, de beaux crucifix aux 
premiers communiants de la pa- 
roisse des Saints-Martyrs-Cana- 
diens, Pendant ce temps, quel- 
ques cuisiniers courageux, bra- 
vant la chaleur et la fumée, s'ef- 
fürenient de faire cuire des 
chiens-chauds sur une cuisinière 
préhistorique empruntée : sans 
doute à Plonera, 

Auguste se mit à alimenter de 
plus belle ses haut-parleurs qui 
crachèrent pendant un certain 
temps leur musique saccadée, On 
annonça que Îa cuisson des 
chlens-chauds était finalement 
terminée et la foule se pressa 
autour du comptoir d'alimenta- 
tion, Sur ces entréfaites, le cor- 
tège des voitures s'était formé; 
l'heure du départ p our Pru- 
d'homme avait sonné et c'est 
avec un chien-chaud à la main 
et lé regard plein d'admiration 
que ceux qui restaient virent 
partir pour d'autres cieux cette 
fameuse chorale Acadienne, 
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Cuelenaere, 
Half & Schmit 


AVOCATS ET NOTAIRES 
103, Toronto-Dominion Bank Building 
J, M, Cuelenaere, QC. 
R. N. Hall, QC, 
K, 4, Schmit, BA, LL,B. 


Téléphone: ROger 31-7441 
Prince-Alhert, Sañk, 


Dalziel's 


Le Salon Funéraire de Prince-Albert 
Tronsport par ambulance 


DAVID LL. DALZIEL 
“lei on parle français" 


Tél: RO 3-3065 25, lle rue Ent 


Dr E.-J. Gaudet 
DENTISTE 
Chambre 210 Mitchell Block 
Avenue Centrale et 11e rue Est 
(au-dessus de DUNCAN Drug Store) 
Prince-Albert, Sask, Tél.: RO 3-7815 


“Pour un excellent service’ 


L'Hôtel Empress 
PRINCE-ALBERT, SASK. 


COFFEE BAR - SALLE A MANGER 
SALLE DE BANQUET 


Pour mariages, réceptions, ete, 
H.-J, DEMERS, prop. 


Léonard Houle 
f ENTREPRENEUR 
Constructions de tous genres 
Téléphone: RO 4-4160 


444 - 15e rue Ouest 
PRINCE-ALBERT, SASK, 


J. E. L. Lamontagne, 
| B.A,, B.C.L,, LL.B, 
Avocat -— Notaire 
Bureau: tél, RO 3-9691 
Résidence: tél. RO 3-6969 
240 Mitchell Block Prince-Albert 


J.-R. Michaud, M.D, 


MEDECIN:CHIRURGIEN 


200 Mitchell Block 
Avenue Centrale et 11e rüe Est 
(au-dessus de la Pharmacie Duncan) 
PRINCE-ALBERT 


Bureau: RO 3-9775 Rés.: RO 3:8831 


J.R. Pellerin, BA. 
OPTOMETRISTE 
Examen de la vue 
15, Île rue Est, Prince-Albert fask, 
ÉDIFICE MITCHELL 


Téléphone: RO 3-7744. 
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La Saskatchewan | 
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Chronique de CFKG| 
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Concours 


Deux concours organisés par 
CFRG à l'occasion de la semaine 
de la radio, la semaine dernière, | 
ont ébtenu un gros succès, 

Mme Longäult (Grand-maman | 
des petits et de tout le monde) 
fut pendant quelques jours noyée 
dans un flot de lettres, et le fac- 
teur du poste, Andrée Audette, 
4 peiné bien souvent sous le poids 
des lettres à apporter ,,: Mais 
Andrée est une bonne fille, elle 
ne se plaint jamais, elle n'a au- 
cune raison de se plaindre d'ail- 
leurs! Ceci dit: revenons à nos 
concours. 

Deux concours pour la semai- 
ne de la radio! un pour de petits 
et l'autre pour les grands, , 

Au Coin des tout-petits, la pe- 
tite Angèle Bouvier, de Gravel- 
bourg, fut la gagnante d'un ap- 
pareil dé radio, Dans la be 
rie des grands auditeurs, ce fut 
Mme Chmura, de Fort Qu'Ap- 
pelle, qui se vit attribuer un ma- 
gnifique appareil de radio de 
marque ‘Admiral”, 

Nous félicitons ici les heureu- 
sos gagnantes et en particulier 
Mme Chmura pour sa belle let- 


Saint-Louis 


Soirée d'u des finissantes 
© de St-Louis 


y— 


Le dimanche 22 mai eut lieu 
la collation des diplômes à St- 
Louis, La cérémonie débuta avec 
le salut du Saint-Sacrement, En- 
suite, les uées et leurs invi- 
tés se rendirent à la salle parois- 


| son, distractions, éducation, 


Kilocyeles 


tre pleine de gentillesser; Mme 
Chmura a défini d'une façon pré- 
cise les buts de la radio, c'est-à- 
dire délassements, repos, éva- 


Merci, Mme Chmura, vous ne 
vez vu juste! et la chance a vu 
juste aussi en vous choisissant 
comme l'heureuse gagnante de 
ce concours de la radio, 


Le jeudi 26 mal, nous avons 
reçu une lettre (la 1ère) de Guy 
Pariseau depuis son départ pour 
Winnipeg, Encore un peu tôt 
pour nous fairt part de ses Im- 

ressions, comme il dit ,,.Tou 
efois 11 nous dit quand mâme 
qu'il habite un “4 pièces’; tant 
mieux, car cela convient très 
bien À sa nature un peu roman- 
tique, Un coeur et un ‘4 pièces” 
et deux coeurs, une valse, quel 
beau Méli-Mélo et c'est un beau 
départ dans une vie nouvelle! 
Encore d'autres lettres, cela nous 
fera bien plaisir, mon vieux! 


Jean Normandeau, nôtre nou- 
veau camarade, s'intègre petit à 
petit et se fait à notre mentalité 
de “Canadien occidental”, La 
Saskatchewan commence à le 
posséder, comme c'est l'habitude 
de cette charmante province mal- 
gré sa poussière, son vent, ses 
tempêtes de neige, ses magnifi- 
ques couchers de soleil et ses 
champs de blé au mais de juil- 
let et août, et aussi sans oublier 
l'ambiance ‘bon enfant” de cet 
enfant qui a passé l'âge de rali- 
son ., , Je veux parler du poste 
CFRG qui vous dit: “Bonjour” 
et à la semaine prochaine, 

TCHANTCHET, 


| 
B,8c,, B,Ed,, recevait le 18 mal 


La Rév, Sr St-Sylvia, as.v. 


sa maitrise en éducation, Elle a 
développé comme sujet de thèse: 
The Teaching of French in the | 
Bilingual Schools of Alberta and | 
Saskatchewan, Ses anciens élè-| 
ives se souviendront Tongtemps | 
de l'enseignement supérieur dis- 
pensé par cette religieuse dé-| 
vouée. St-Paul, Edmonton, Bon-| 
nyville, Delmas, Val Marie ont} 
été ses champs d'action, Depuis 
1949 Val Marie, Sask., bénéficie 
de son expérience, Elle est à la 
fois supérieure, principale et ins- 
titutrice des 11e et 12e années, 
La thèse de Soeur St-Sylvin est 
un nouveau jalon dans le travail 
de revendication des droits des 
Canadiens de l'Ouest. | 

(Photo La Survivance) 


| 


siale, Six finissantes furent pré- 
sentées par leurs compagnes de 
classe: néviève Magnin, pré- 
sentée par Cécile Doderai, Nor- 
ma e, par Hélène Daniel, 
Odile Wal 


mont par Lueille Do- 
derai, Carmen Branger par Ma- 
rina Ladoucier, Lucillé Thibault 
par Sandra Muir, et Lois Swail 
par Rita LaRose, 

Le maltre de cérémonies était 
M. N, Boyer qui offrit aux fi- 
nissantes quelques conseils pra- 
tiques pour l'avenir, et leur lais- 
sa cette pensée édifiante: ‘‘L'a- 
mitié avec le Christ est une des 
grandes richesses de la vie." 

Norma Lépine et Carmen 
Branger souhaitèrent la bienvé- 
nue; Geneviève Magnin rendit 
hommage aux parents; Lucille 
Thibault dévoila le secret du 
succès dans la vie; Odile :Val- 
mont donna le discours de re- 
merciements, et Lois Swail lut 
le discours d'adieu. 11 y eut en- 
suite des chants par les finissan- 
tes avec le concours d'un groupe 
d'élèves des autres classes, 

M, l'abbé L." Leclerc, curé, 
ainsi que M. l'abbé A. Marchil- 


| 


Saskatoon 
Ça et là 

Les paroissiens de Sts-Martyrs 
Canadiens souhaitent la bienve- 
nue à Mme Eva Billo, de Pru- 
d'homme, qué vient s'établir 
Saskatoon, Mme Billo est em- | 

ployée au poste CFNS. 

Mile Jeanne Couture, 
malade, prend un cours de 
tense passive à Fort Qu'Appelle. 
M. et Mme John Zyla et leurs 
fillettes, Diane et , de 
Calgary, visitaient leurs parents, 
M. et Mme Régis Liogier. 
M, et Mme Auguste Bandet se 
sont rendus à Park pour 
les funérailles de leur grand- 
père, M. Adélard Mayen. 
M. et Mme Henri A 
M. Ernest Marcotte et Miles Lu- 
cille et Rita Marcotte se sont 
rendus à la mission indienne de 
Whitefish. visiter leur soeur et 
tante, la Rév. Mère Marie-Adé- 
lars, et leurs parents et amis à 
Prince-Albert, Domremy et St- 


ce 


La Rév. Sr Ste-Martha, a.s.v,, ! 
recevait ce même jour le bacca-! 
lauréat en pédagogie. Elle est, 


LA 
ne tar en pré érrmtirertieni alter mamie éisinnresttmeentinnnaine 


don adressèrent quelques mots 
d'encouragements et d'exhorta- 
; tion aux élues du jour. 

Puis Mère Supérieure présen- 
ta les médailles, Ces médailles 
sont offertes chaque année aux 
élèves méritants par les religieu- 
ses dans toutes leurs maisons .et 
forment-.un lhien:d'amitié entre 
les élèves et leurs maitresses, 
Après cela vint la présentation 
des trophées, Mme F. Boucher, 
présidente de la Ligue et direc- 
trice du Club 4-H, fit les pré- 
sentations suivantes: Lucille 
Thibault, l'écusson, ainsi que le 
trophée individuel pour . succès 
pe" don offert par la Ligue 
es Femmes oliques de St- 
Louis: à Carmen Branger, le 
trophée, offert par le Club 4-H, 
pour s'être classée deuxième en 


succès éral, Odile Valmont 
reçut l'écusson offert par le co- 
mité paroissial de l'A.C.FC,. 


pour succès en français. M. Mé- 
déric McDougall, président du 
comité paroissial, fit la présen- 
tation On offrit aussi des prix 
aux élèves ayant obtenu les 
meilleurs résultats à l'examen 
de catéchisme. Voici les noms de 
ces élèves: grades 11 et 12: Ge- 
neviève Magnin; grades 9 et 10: 
Cécile Doderai: grade 8: Rita 
Vey; grade 7: Rosella Regnier: 
grade 6: Jeannette Lavigne: gra- 
de 5: Paulette lois; grade 4: 
Louis Benoit; grade 3: rd 


Langlois. * 

M. l'abbé C. Provencher fit 
ces présentations. 

L'orateur principal à cette fé- 
te était M. S. Ewaniuk, surin+ 
tendant. des écoles pour l'unité 
de Wakaw, qui parla de la vraie 
signification de l'éducation. 


Trente -ci 


Ÿ LE DIMANCHE 
PROGRAMME 
Du 3 au FRE Neuvaine 

7h. pm. Prières 


Le samedi 
8 h. 


10 h. 00 pm. Procession 


Le dimanche 12 
5 h, 30, 6 h. et 7 h, am. 
7 h. 00 a.m. Messe avec 
8 h. 00 am, Messe avec 
9 h. 00 am. Messe avec 


Ho 30 am. 
2 h. 00 pm. 


_ 


| RADIO: N 
ns dt 


1té sortant de charge a été réélu, 


Pèlerinage. annuel 


Sanctuaire de la Petite Thérèse 
Wakaw, Saskatchewan 


gi 


8-h. 00 pm. Grand-messe 


soir 11 juin: 
30 p.m. Prières de la neuvaine 
9 h: 00 pm. Grand-messe 


: Jour du pè 


l’auteur des Cahiers d'exercices 
français en usage dans les classes 
de première et de deuxième an- 
nées: Mon livre, Oh! je lis, Qu'on 
est heureux! Chez nous, Entrez, 
petits amis, Ces cahiers, fruits 
de l'expérience d'une spécialiste 
dans l'enseignement des petits, 
sont largement distribués dans 
les provinces tant de l'Ouest que 
de l'Est du Canada, Les illustra-d 
tions sont de la Rév, Sr Marie-| 
de-la‘Ste-Enfance, a.s.v. Soeur 
Ste-Martha enseigne aétuelle- 
ment à l'école du Sacré-Coeur 
d'Edmonton, après avoir com-| 
mencé plusieurs groupes dè pe-| 
tits à Bonnyville, LaCorey et} 
l'école Grandin d'Edmonton. 

‘. (Photo La Survivance) | 


Louis. 
Naissance 
M. et Mme Gérard Ringuette 
sont heureux d'annoncer la nais- 
sance d'un fils, Louis, baptisé 
par M, l'abbé B, de Margerie, 


Saint-Hubert 


Ça et là 

M, et Mme V. Clare, de St- 
Charles, Man. ont rendu visite 
à la mère de cette dernière, 
Mme V, Perpete, de l'Hospice 
Jeanne d'Arc. Ils se sont aussi 
rendus chez M. et Mme Emile 
Gatin, dernièrement. 

Le lundi 16 mai, le R, P,R, 
Turcotte, O.F.M. de Regina, ac- 
compagné de ses paroissiens, M. 
et Mme Ernest Gatin, s'est ar- 
rêté au presbytère pour une 
courte visite, puis chez M, et | 
Mme Emile Gatin, 

M. et Mme R, Istace sont al-| 
lés à Saskatoon rendre visite à 
leur fils, Clément et sa famille 
durant la fin de semaine de l'an- 
niversaire de la reine. \ 

Nos visiteurs, durant la lon- 

maine à Manor. 


j ine: M. et 
Sr eue ct Me OM et Mme Eddie Mucalhy et 
: leurs enfants, en route pour St- 


Meyronne . 


Après quelques jours de va- 
cances, Mlle Marianne Brisebois | 
retournait à l'Université de Sas- 
katoon pour un cours de six se- 
maines,. \ 

M. et Mme Omer Chouinard 
sont de retour d'une fin de se- 


d'Alexander, Man. 

Le dimanche 22 mai, après la 
messe, il y eut une brève assem- 
blée des Dames d'Autel. Les 
rapports de la présidente et de 
la trésorière furent lus. Le comi- 


daient à Regina, Mlle 
rens reçut le prix de compéten- 
ce générale et se classa première 
des 83 finissantes de l'année. 
‘M. et Mme George Verbeke 
se rendirent aussi à Regina pour 
la collation du diplôme de leur 
nièce, Claudette Verbeke, 


a 


Radville 


Journée des finissants 

Le 16 mai était un grand jour 
ur les finissants du couvent de 
t-Louis. Délia Carles, Carol 
Prost, Eugène Deskors, Maurice 
Fradette, Orvil Corbin, Russell 
Bellavance et Edmond Paulhus, 
acc és de leurs parents, 

t à la messe célébrée 


nquième 


12 JUIN 1960 


que et solennelle 
neuvaine 


= 


aux flambeaux 


KI 
lerinage 
Basses messes 


continuer leurs 
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mers pas 
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LA LIBERTE ET LE PATRIOTE 


Saint-Front 
Déces 

Le lundi. 28 mai, les familles 
Bussière, Moyen et G, Plamon- 
don sont allées à Zénon Park 
assister aux funérailles de M, 
Adélard Moyen, décédé le 18 
mal, à-l'âge de 86 ans, IL était 
bien connu parmi nous À cause 
de ses nombreuses visites chez 
son fils, Henri, et chez ses filles, 
Yvonne (Mme Maurice Bussié- 
re), et Hélène (Mme Georges 
Plamondon), Après avoir élevé 
une nombreuse famille à Vonda, 
il se retirait à Zénon Park, {1 y 
a quelques anhées, Ils laisse 
dans le deuil un grand nombre 
de petils-enfants et d'arrière- 
petits-enfants, 

Où et là 

Durant le semaine dernière, 
le R, P, G. Massé, P.5.M,, avait 
la visite de son frère, M, l'abbé 
Roland Massé, du nord de la 
province de Québec, Pendant la 
dernière guerre, ce dernier fut 
capturé par les Allemands et 
enfermé dans un camp d'inter- 
nement, d'où il réussit à s'échap- 
per, emportant avec lui les tra- 
ces de sa captivité, Le R. P, Du- 
bois, curé d'Hudson Bay, l'avait 
conduit jusqu'ici, tout en faisant 
une ‘visite À son confrère, le 
R. P, Massé, 

M, Laurent Happ, instituteur 
à St-Brieux, et Mme Happ sont 
venus voir leur père, M, J, 
Happ, et la famille Louis Sy- 
renne 

M, L, Quessy, de Saskatoon, 
est venu visiter ses parents en 
fin de semaine, Il était accom- 
pagné de ses cousines, Claudette 
Quessy et Diane Plamondon, 
toutes deux étudiantes à Saska- 
toon 

Les familles Bertoncini, Mon- 
tes et Samson sont allées à St- 
Brieux pour la collation des di- 
plômes des finissants de l'école 
de St-Brieux, le dimanche 15 
mai. Parmi les finissants se trou- 
vait Mile Fernande Bertoncini. 

M. Rosärio Fontin, de Zénon 
Park, est venu voir ses frères, 
Paul et Marcel, et Mme Arthur 
Fortin, 


M. Pierre Auriat, des environs | 


d'Edmonton, Alla, passe actuel- 
lement quelques jours chez ses 


parents, M, et Mme François 
Auriat, 
Li . 
isIeUX 


Etaient de passage au presby- 
tère, le 16 mai, à l'occasion de 
la fête de M, l'abbé L. Poulin, 
curé: MM, les abbés G.-J, Coutu- 
re, chancelier de Gravelbourg, 
J, Bernier, de Ferland, et 
Folk, de Rockglen. A cette occa- 
sion, le Foyer-Ecole, les religieu- 
ses et les élèves dédièrent une 
soirée à M. le curé. Une courte 
adresse fut lue par Antoine Bou- 
vier et un cadeau fut offert par 
Madeleine Emond. 

M. et Mme Armand Fafard 
assistèrent à la collation des di- 
plômes des gardes-malades 
l'hôpital des Soeurs Grises de 
Regina, Leur nièce, Mile Juliette 
Beauregard, y recevait son diplô- 
me d'infirmière. 

M. Clément Préfontaine et sa 
famille sont partis demeurer à 


Calgary, Alta. Le frère de M, 


Préfontaine, Gilbert, le rempla: 
ce sur le ranch, 

MM, Carl Karsh et Jules Tes- 
sier se rendirent à Saskatoon afin 
d'assister à un congrès des Che- 
valiers de Colomb. 

Mme O. Boutin assistait au 
mariage de sa nièce, Mile Au- 
dette, d'Assiniboia. 

La Rév, Sr Legal fut retenue 
plusieurs jours au lit pour cause 
de maladie, 

M. Télesphore Hubert fut pa- 
tient à l'hôpital de Rockgien 
pendant quelques jours. 

M. et Mme Armand Fafard se 
rendaient à Bellegarde durant la 
longue fin de sémaine pour ren- 
contrer leur fille; Mme C. Pré- 
fontaine (Armanse), de Winni- 


peg. 

À dimanche 22 mai avait lieu 
l'assemblée des Dames de Ste- 
Anne chez Mme Gustave Tessier, 
M. le curé présidait à l'assem- 
Ltd Un goûter termina la soi- 
rée. 

M. et Mme J.-D. Lalonde, de 
St-Victor, étaient de passage chez 
M. et Mme G. Tessier, dimanche 
dernier. 

Le jeudi 26 mai, M. l'abbé L. 
Poulin, curé, se rendaient à Gra- 
velbourg pour une journée ec- 
clésiastique, 

MM. Jacques Fafard, Guy et 
Raymond Préfontaine passaient 
quelques jours de vacances chez 
leurs parents. 

M, et Mme Renaud Préfontai- 
ne étaient en visite chez leurs 
té M. et Mme Emilien Pré- 
fontaine. M. R. Préfontaine se 
rend à son poste à Portage-la- 
Prairie, Man. 


Omission { 
A l'occasion de la collation de 
pen à l'école séparée d'As- 
ia, M. l'abbé L. Poulin, curé, 
ue les religieuses du cou- 


di 
ni 
ainsi 
vent 
sents. 


te-Thérèse, étaient pré-|posé 


RE — 


Le pique-nique de 
versification 


Deux mois se sont écoulés de 
puis les vacances de Pâques, fort 


sentent encore fatigués de ces 


deux longs mois de travail sco- | 


laire, C'est pourquoi la vernifi- 
cation partit en pique-nique le 
23 mai, histoire de délasser les 
esprits en fatiguant les corps 

A Th, 30 am, notre proles- 
sèur titulaire, le Père Plamon- 
don, célébrait la sainte messe, 
entouré de sa classe, Vers 10 h, 
40 nous étions en route pour un 
endroit nommé ‘'Horseshoe 
Canvon'', pas très loin du collè- 
ge: le chant des oiseaux et la 
bonne odeur des arbres et des 
fleurs contribuaient à mettre 
tout le monde en fête, Ce furent 
les escalades des bords nscarpés 
du ‘canyon’ pendant que d'au 
tres jouaient à la balle, Faut-il 
mentionner que notre confrère 
| Edouard Doll, qui se disait fort 
connaissant des alentours de 
Gravelbourg, se perdit et qu'on 
dut aller le chercher , 

Le diner aux crêpes fut gran- 
| dement apprécié et les versifica- 
teurs en profitent pour remer- 
cier les Petites Soeurs de la Ste- 
Familles: deux visiteurs fort 
sympathiques par ailleurs, les 
Pères Piché et Charest, vinrent 
partager les agapes, 


se promenaient à loisir sur un 
radeau, Gordon, Henri et Roger 
prirent un poisson d'un pied de 
|longueur avec leurs mains et, à 
ce qu'ils disent, en échappèrent 
plusieurs autres: mais il ne faut 
|jamais trop se fiér aux pé- 
|cheurs! , : . Enfin, quelques ori- 
ginaux démontrèrent leur habi- 
leté à la nage, 

Nous partimes ensuile pour 
nous diriger chez M. Samoisette 


molle ouvrit les estomacs pour 
le souper, Les Pères Gervais et 
Turgeon nous honorèrent de 


“Tit-Frère” Deschônes que tous 


très bien, 
La journée se termina par une 


un ora 


vitres des quatre automobiles. 


ble journée d'excursion: 


dévouées Soeurs de la Ste-Fa- 
mille et notre président de clas- 
se, Léo Pinel, 
Alain NOGUEF, 
versification, 
. L1 L 
La classe de méthode. 
en excursion 


Tout était prêt, la classe de 
méthode partait en pique-nique 
en ce samedi 28 mai, On avait 
choisi comme endroit, le ‘Horse. 
shoe Canyon’, situé à six milles 
au nord-est du collège. 


suggéra de marcher les derniers 
milles en suivant la rivière, En 


rent et d'autres grimpèrent les 
pentes escarpées: mais avec tout 
ce ‘'trémoussement”, la faim 


se dirigea donc au camp et 
avoir ramassé du bois, les 


le moyen de se rassasier et 
l'enthousiasme ne laissait pas à 
désirer. 
Mentionnons la des 
Pères Gervais, Comeau, Charest 
et Plamondon ainsi que celle de 
M, Henri Caron. La beauté de 
| l'endroit nous retint tout l'après- 
midi et la digestion se fit aisé- 
ment par des expéditions dans 
le bois, des parties de balle et de 
la nage. Aussi, l'après-midi fut- 
| il vite passé, 

On se-mit à la préparation du 
souper pendant qu'arrivaient le 
Père Turgeon et M, Henri, Léost, 
Des fèves au lard, des ‘‘wei- 
ners’”, du pain grillé et mille re- 
cettes improvisées vinrent rem- 

affamés 


| 


que-nique: la ‘soirée fut 
008 Hiué Pelle journéts de Gal. 
nos plus e col- 
légiens de méthode, La noire 

vint nous avertir de ramasser 
nos bagages’ et nous primes le 
chemin du retour, le coeur gai, 
le comps fatigué mais l'esprit re- 


Je suis ceflain que tous ont 


COURS DU GRA 


» 


nrmmrnssnnnttees 


IN FOURNI PAR 


N. Marcotte. Les|, . . 
ades supérieurs, | JAMES RICHARDSON & SONS LIMITED- 
1019, édifice Grain Exchange, Winnipeg — Tél.: WhHitehall 2-1452 
Prix déchargé à Fort William ou Port Arthur 
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Chronique du 


Collège de Gravelbourg 


SASKATCHEWAN 


appréciées, mails les élèves se | que journée d'exeursion 


| 


Pendant que Roger et Robert | 


où une brève partie de balle | 


apprécié leur congé et je dis au 
nom de la classe un gros merci 
au Père Châtelain et aux Petites 
Soeurs de la Ste-Famille pour 
l'organisation de cette magnifi 


Réal FOREST, 
méthode 
L£ L£ L 
Chronique sportive 
Avec le beau temps, le comité 
des jeux à pu organiser ceux de 
balle: pour faire de la variété, | 


cette année on alterne chaque | 
jour les parties de balle dure et | 
de balle molle, ce qui contribue 
à mettre plus d'intérêt 

Chez les Grands, c'est l'équipe 
de John Sullivan qui est premiè 
re, suivie de celle de Cyril Gi 
roux, vient enauite le elub de 
Roger Goulet à l'arrière-garde 
Trois équipes chez les Moyens se 
disputent la première place: il 
s'agit de celles de Raymond 
Champigny, de Laurier Croise 
tière et de René Lagacé, Le club 
le plus charitable, celui de Ken 
neth Schissier se contente de la 
dernière position, Enfin, chez les 
Petits, Kenneth Schikowski est 
en tête suivi de Claude Desma 
rais et de Murray Ceuléemans 

Une autre dispute Est-Ouest se 
| régla à la balle molle dernière 
ment, Bien qu'organisé par le 
robuste Jean-Pierre Doutre et 
Cie, le club de l'Est eut de la 
peine à vaincre: les rapports 
| semblent toutefois contradictoi 
res selon les différents camps 
l'Ouest, soutient que Philippe 
Gosselin a mené son équipe à la 


pérons qu'une conférence au 
sommet ne sera pas nécessaire 
pour régler le différend, 


tentèrent leur chance contre un 
elub du village: Cyril Giroux fut 
notre premier lanceur au mon: 
ticule, suivi de Louis Pinel. A- 


leur présence, sans oublier le |terminer au compte de 


Comme nous avions beaucoup | 
d'énergie à dépenser, le Père | 
Châtelain, notre titulaire, nous | 


route, quelques-uns attrapèrent | 
du poisson, d'autres se baignè- | 


commençait à se faire sentir. On | 


à | 
eux 
se mirent à ronfler, Toute cette | 
bande de vieux garçons trouva | 


rès avoir pris une avance de 
5-0, les collégiens virent la par- 
tie léur glisser des mains et se 
12-10 
pour les visiteurs, On nous dit 


les élèves du collège connaissent | toutefois que l'immatriculation 


a pris sa revanche ces derniers 
jours contre le même club. Di- 


| visite à la digue et au lac artifi- | sons en passant que c'est le Père 
ciel, et sur le chemin du retour | Turgeon qui pilote l'équipe du 
< se chargea de laver les | collège, 


Malgré les examens qui ap- 


Nous tenons à remercier les | hrochent, les élèves se maintien- 
responsables de cette mémora-|nent en bonne santé par un 
c notre | exercice rationnel, on voit mé- 
titulaire, le Père Plamondon, les | me souvent le Père Brüûlé faire 


des siennes à la balle-au-mur, et 
le jeu de tennis est rarement li- 
bre, C'est dire que la saison 
chaude n'a pas ralenti les ef- 
torts et l'enthousiasme des élè- 
ves pour le sport. Les muscles 
seront donc en bonne condition, 
chers parents, pour entrepren- 


dre le travail de la ferme autour 


Léo PINEL, 
versification, 


du 15 juin! 


UN TEL PROGRAMM 


. pl 


| M, L'abbé Jean Papen, de Sagka 


| est 


victoire au compte de 20-18, Es- | 


Les élèves d'immatriculation | 
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Ordination àPrince-AIbert 


de M. l'abbé Jean Papen 


PRINCE-ALBERT 
le 4 juin, Son Exec, Mgr Lau! 
rent Morin, évéque de Prin 
ce-Albert, élèvera à la prétrige 


Demain, | 


toon, dans la cathédrale St-Paul | 
Le nouvel élu chantera sa pre: | 
mière grand-mes dans celle | 
église, le lendemain, jour de la | 
Pentecôte, Sa première messe | 
sera une messe d'Action de grà | 
ces en commémoration du 26e | 
anniversaire de mariage de nes 
parents, M, et Mie Charles Pa 


pen, de Saskatoon, Sask 


M, l'abbé Jean Papen naquit à 
Hoey Sask,, le septembre 
1934, et fut baptisé pur M, l'abhé 
JA, Boucher, présentement eu 
ré de la Cathédrale du Sacré 
Coeur de Prince- Albert En | 
1937, il accompagnail ses pa 
rents en Belgique, Lorsque la fa 
mille revint au Canada, il conti. | 
nua ses études à Prud'homme et 
suivit un cours classique au Col 
lège St-Jean, à Edmonton, Alta 
Il termina sa Philosophie et sa 
Théologie au Grand Séminaire 
de St-Sulpice, à Montréal 
Son père, M, Charles Papen, 

gérant du poste de radio 
trancçcais, CFNS, À Saskatoon 

Retraite paroissiale 

La retraite paroissiale, prè 
chée en français par le R, P,] 
L.-.M, Puech, O.F.M,, commença | 
dimanche dernier et se termine 
ra le dimanche 5 juin, 


Activité de la L,F,C, 

Le congrès diocésain de la Li- | 

gue des Femmes Catholiques au 
ra lieu À Prince-Albert les 9 et 
10 juin. L'enregistrement com 
mencera à 10 h, a.m,, le jeudi 8 | 
juin, Les damgs du conseil de la 
paroisse St-Joseph, serom en 
|charge des arrangements, L'o- 
|rateur au banquet du soir sera 
Son Exc, Mgr Laurent Morin, | 
lévêque de Prince-Albert, Le 
deuxième jour du congrès com 
|mencera par la messe à 7 h, 30 
a.m., et se terminera par un thé | 
à 3h, 15 pm, 

La branche française de LF, 
C, a tenu son assemblée mensu- 
elle le 10 mai chez Mme Albert 
Dupuis, avec neuf mémbres pré- 
| sents, La réunion s'ouvrit par la | 
prière, Les minutes de la der- 
nière assemblée furent lues et 
approuvées, Tous les membres 
furent priés d'assister au con- 
grès provincial, Il y eut dis- 
cussion au sujet de l'organisa- 
tion d'un banquet qui aura lieu 
ce mois-ci, Mme W, Houle fut | 
nommée au comité du Service 
familial, Un goûter termina l'as- 
| semblée, 

Bourses d'études 

Le ‘‘Lion's Club’ a offert trois 
bourses d'études, d'une valeur 
de $100.00 chacune, au Collège 
Notre-Dame, à l'Académie de la 
Présentation de Marie et au St, 
Mary's College, de cette ville, 
Trente de leurs membres se ren- 
dirent au congrès qui eut lieu à 
| Saskatoon, 

Le chalet d'été, d'une valeur 
de $3,000.00, sara tiré au sort le 
10 juin, 


Çù et là 
M, Robert Pellerin est revenu 
très enchanté d'un voyage de 
trois semaines sur la côte du Pa- 


E SIGNIFIERA 


Protection pour tous 
Services médicaux pleinement compréhensits 
Primes conformes aux revenus de chaque famille 
Subventionnées grâce aux revenus généraux 
Grande insistance sur la prévention 
Encourageant diagnostic et traitement hètifs 
Promouvant recherches et éducation médicales 
Encourageant la meilleure distribution des médecins 
Coordination avec les autres programmes de santé 
Grande insistance sur la valeur de la vie humaine. 


Un autre programme d'abord humanitaire 
Introduit par le parti CCF pour les citoyens de la Saskatchewan 


1 à fit 


| 


cifique. 11 se rendit jusqu'à Vie 
toria, C,.B,, et autres endroits 
plus à l'est, y comoris Vancou 
ver, Maillardville, ete 

Mlle Marie-Anne Word, de 
l'Aviation Royale Canadienne, 
est retournée à Winnipeg, où 


elle eat stationnée, Elle a passé 
deux semaines de vacances An: 
vec ses parents, M, et Mme J. A, 
Word, Elle assista à la collation 
du diplôme de son frère, Jim, 
au Collège St, Mary's 


Funérailles du 
H, PR, Beauchamp, OP, 


Les funérailles du À. P, Ray 
mond Beauchamp, OP, supé- 
rieur du couvent des Domini- 
cains, de, Prince-Albert, eurent 


lieu le lundi 20 mai, dans la ca: 


|thédrale du Sacré-Coeur, au mi: 


lieu d'une foule nombreuse 

Le R, P, Beauchamp est dé 
védé subitement à l'hôpital de La 
Ste-Famille, où 1] suivait des 
traitements, I! était hgé de 47 


| Ans 


Le défunt laisse dans le deuil 
son père: deux soeurs, Mme A 
|Courval, de Sillery, PQ, et la 
Rév. Sr M.-St-Patrick, SFA, 
de Québec: deux frères, Earl, de 
Québec, et Clifford, d'Ottawa 

La dépouille mortelle fut ex- 
posée dans la cathédrale et fut 
|ensulte transportée à St-Hyacin 
Îthe, PQ. pour être inhumée 


dans le cimetière ##< Domini- 


cains 
Dollard 
Déces 

Mme Simone Roy, de 321, tue 
Notre-Dame, St-Boniface, est dé- 
cédée le mercredi 18 mai, quel- 
ques heures après son entrée à 
l'hôpital des Soeurs Grises, à l'A- 
ge de 45 ans, Pendant 20 ans elle 
et son mari demeurèrent à Dol- 
lard, Sask, Ils s'installèrent à 


Haywood, Man, d'où ils démé- 
nagèrent à St-Boniface H y à six 


| ANS, 


Elle laisse dans le deuil, son 


|mari, Georges: cinq enfants, Vic. 


tor, Cécile, Rita, Roger et Gisè- 
le; sa bru, Annette; son gendre, 
Léo Paquette; une soeur, Mme 
Adrien Côté (Irène), de Keene, 
N.-H.: deux frères, Victor, frère 
Mariste, de New York, et Wil- 
liam  Bellefeuille, de Keene, « 
N.-H.: ses beaux-frères et bel- 
les-soeurs, Armand, David et 
André Roy, Mmes-Zéphirin Cô- 
té (Louisa) et Noé Piquette 
(Louise), de Dollard, Mme Ai: 
mé Ménard (Alice), de St-Eusta- 
che, Man,, et Mme Jos, Poirier 
(Célina), de Hay wood. 

Le service eut lieu dans la ca- 
thédrale de St-Boniface, à 

On remarquait dans l'assistant: 
ce parmi les parents de la défun- 
te: son frère, Victor, de New 
York, sa soeur, Irène, de Keene, 
N-H,, ses tantes, Mmes Eva 
Poisson, Jeanne Bellefeuille, 
Louise Piquette et Benoît Pois- 
son, 


Les teurs étaient Ray- 
mond, Gérard et Mo Roy, 
Albert Marquis, de St-Pierre, 


Man. et Jos, Poirier, de Hay- 
wood, 


PROGRAMME CCF 1960 


Soins médicaux 
pour chaque citoyen 


Pour rencontrer les besoins sanitaires de tous les citoyens dans 
les années ‘60, la Saskatchewan doit posséder un plan de soins 
médicaux à très larges bases. 


2 


VE: 


_ ses preuves |. 


tes 


Le temps est d'or, Et ceci vuul 
tout homme ordinaire, 
, ve À bien pour les flancés qui 


se sont donné rendez-vous à sept | pu 


heures moins quart à l'arrêt de 
l'autobus que pour le garçon qui 
doit étre au collège à neuf heu- 
res! ainsi que pour l'ouvrier qui 
plétine en attendant ‘son tram 

de 7 h, 15; et aussi pour moi qui 
écris ces lignes: et pour nous 
tous, somme toute, pauvres 
hommes qui passons inaperçus 
dans la vie, le temps vaut une 
fortune, grande ou petite, Mais 


dès que l'homme de la rue s'est | 


transformé en homme 
(qu'il soit devenu gouverneur, 
président, ministre, chef d'Etat,) 
alors, qui vous dira le prix d'u- 
ne minute? 

Le Pape, il va de oi, a lui 
aussi, sa montre, Il est Je Saint- 
Père, ce qui ne veut pas dire 
w'il est le Père Eternel , , . ll 

jt, lui aussi, économiser son 
temps et mettre en valeur cha- 
que coup imperceptible de l'ais 
guille qui lui vole, seconde après 
seconde, toutes les heures de sa 
journée, 

Jean XXII ne peut perdre 
son temps, Et pourtant, l'autre 
er. #i le perdit pitoyablement. 

schéma bien ordonné de sa 

mnée laborieuse, 40 minutes 
ui échappèrent comme autant 
de pièces d'or qui se seraient 
perdues par la déchirure d'une 
vieille bourse, Voici comment 
la chose arriva. À sept heures 
du soir, — une heure à laquelle 
le Pape ne reçoit pas de visite 
—, la porte de sa chambre s'ou- 
vre. Entre une jeune fille de 
sept ans, vêtue de blanc, accom- 
pagnée de sa mère, La jeune 
fille s'avance tremblante et bal- 
butiant, vers le Saint-Père, qui 
est là, assis, tout comme un 
grand-père et tout ému. 

Catherine Hudson, atteinte de 
leucémie, est condamnée à mort, 
Le dernier rêve de sa vie, voir le 
Saint-Père, vient de se réaliser, 
La maman, Mme Marlène Hud- 
son, veuve, convertie au catho- 
licisme, n'a pas pu refuser à sa 
fille le cadeau splendide d'un 
voyage à Rome; quoique pour 
se payer ce voyage, elle a dû 
endre sa voiture et une partie 
é son mobilier, Mais à ses 
yeux, tout cela n'avait plus de 
valeur; ce qui comptait, c'est 
que, en cette soirée tombante e 
printanière, elle fût à Rome, a- 
vec sa fille, agenouillées toutes 
les deux aux pieds du Pape, où 
les larmes coulaient , ,, 

Le Pape a fait fi de toute for- 
mule protocolaire, Il s'est assis 
À côté de la petite Catherine et 
il a bavardé avec elle, de choses 
simples, lui demandant son nom, 
son âge et les souvenirs de sa 
Première Communion; des im- 

ressions de voyage aussi, du 
ong voyage d'Amérique à Ro- 


LE SPORT 
DU VÉLO 


Même si le sport de la bicy- 
clette n'est pas aussi répandu au 
Canada que dans certains pays 
d'Europe, la belle saison ramène 
toujours de nombreux fervents 
du vélo, chez vous les jeunes, 

Il est donc opportun de remet- 
tre sous vos yeux les règlements 
que tout cycliste doit connaître 
et observer pour rouler avec 
plaisir et prudence, 

1 — Tu conduiras à l'extré- 
me droite, à une vitesse n'excé- 
dant pas 15 milles à l'heure, 

2 — Tu auras, en tout temps, 
plein contrôle de tes pédales et 
de tes guidons, 

3 — Tu porteras sur ta bicy+ 
clette, clochette, trompe ou cor- 
ne appropriée, pour t'en servir 
au besoin, mais jamais sans rai- 
son, 

4 — Tu allumeras, lai nuit, 
ton phare à feu blanc à l'avant 
et à feu rouge à l'arrière; dans 
ce dernier cas, on te permet de 
remplacer le feu arrière par un 
réflecteur rouge, mais ne l'ou- 
blie pas. 

5 — Tu éviteras toujours de 
t'accrocher à l'arrière d'un tram- 
way, d'un camion où d'un véhi- 
cule, 


6 — Tu ne circuleras jamais 
sur le trottoir. à 
7 — Tu signaleras de Ja main 


tous les arrêts et virages, t'assu- 
rant d'un regard qu'il n'y a au- 
cun danger à le faire, 


8 -— Pour virer à gauche, tu | 


te rendras au centre de la chaus- 
sée. Pour virer à droite, tu res- 
teras à l'extrême droite, 

9 — Tu seras toujours seul 
sur ton vélo, ne prendras jamais 
de passagers, et te souviendras 
que les courses sont interdites. 

10 — Tu-arrêteras net à tou- 
le enseigne d'arrêt, à tout feu 
rouge d'un signal lumineux, à 
tout passage à niveau d'un che- 
min de fer, 

11 — Si ta bicyclette l'a été 
volée, rapporté-le à la police le 
‘jour même où le vol à eu lieu. 

12 — Si la circulation est 
très intense, marche, poussant ta 
bicyclette à pied. 

13 — Tu prendras des pré- 
cautions particulières quand ja 
route sera mouillée. 

14 = Si tu est cyclo-livreur, 
ne surcharge jamais ta bécane 
et procure-loi une boîte ou pa- 
nier réglementaire. 

15 — Les groupes de cyclis- 


tes doivent circuler À la file in- 
dienne 


16 Ne te tiens pas sur la 
chaussée pour réparer ta bicy- 


À 17 —— Tu t'abetiendras de tou- 


te acrobatie et de toute bouffon- 
nerie 


18 — Ton frein, tes pédales 
ta selle, .tes pneus, 


public | 


des 


jeunes” 


L. 


: fe Pape a perdu quarante minutes … 


me, Les réponses de la pelle fu. 
rent aussi simples, Et puis tout 
d'un coup elle s'est interrom- 
e pour dire: “Merci, merci, 
Saint: Père, de m'avoir re- 
que , , ” Cur depuis plusieurs 
semaines, la petite malade avait 
appris cette phrase qu'elle répé- 
tait tous les jours, Maintenant, à 
cause de son émotion, Catherine 
avait oublié lu phrase si bien 
apprise, C'est en pleine conver- 
sation qu'elle put se rattraper à 
temps pour satisfaire à ce petit 
| protocole requis 
Lorsque finalement le Pape 
jeta un coup d'oeil sur #a mon- 
tre, il était exactement sept heu- 
lres quarante minutes , , , L'au- 
|dience avait duré 40 minutes, A- 
|lors que, comme vous le savez, 
les chefs d'Etat, les Cardinaux | 
ide la Curie, les éminentes per- 
|sonnalités du catholicisme mon- 
dial, ne peuvent dérober au Pa- 
pe plus d'une demi-heure, 

En ce temps de vitesse et de 
| vertige fou, le Pape.a perdu 40 
| minutes, en parlant avec un pe- 
tit personnage doublement inuti- 
Ile: une jeune fille qui est en 
plus de cela, une malade con- 
|damnée, Certes, ayant de termi- 
ner sa journée, Jean XXII aura 
tenu à récupérer soigneusement 
le temps ‘perdu’: lire son bré- 
viaire, préparer un discours, et 
peut-être Ilre de grand matin 
une information urgente, Mais 
lorsque le sommeil, un sommeil 
léger et court, à eu raison de lui, 
les anges des enfants, les anges 
des choses insignifiantes et Inu- 
tiles, auront veillé sur lui, Peut- 
être même que cette nuit-là, le 
Pape aura dormi plus profondé- 
ment que jamais, parce que la 
petite Catherine Hudson, de son 
côté, nerveuse et excitée et plei- 
nement contente, n'aura pu fer- 
mer l'oeil, faisant cadeau au Pa- 
pe du sommeil merveilleux et 
profond d'une petite fille de 


sept ans, qui doit voir bien- 
tôt ,, ,:les anges. 
ULTRAMARE) 


* Intention 
Pontificale 
Missionnaire 


(JUIN) 


Que les catholiques aident spl: 
rituellement Fr: 
les pays sous-développés, 


QUELQUES FAITS ,,, 


“Les millions de gens qui ne 
mangent pas deux fois par Fi 
ne peuvent accepter Dieu s'il ose 
apparaitre autrement que sous 
forme d'aliment," — Gandhi 


Par semaine, il nait environ 
412,000 enfants qui, non seule- 
ment, n'auront pas de quoi se 
nourrir, mails mourront prématu- 
rément à cause des privations 
subies, 

Un millard 200 millions d'A- 
siastiques; 150 millions d'Indiens 
sud-américains; 100 millions d'A- 
fricains, tel est le nombre de 
créatures dé Dieu qui appartien- 
nent aux pays sous-développés, 


Les pays sous-développés peu- 
vent être divisés en quatre grou- 
pes: 1) le revenu y est inférieur 
à 100 dollars par an et par tête; 
2) le revenu se situe entre 100 
et 200 dollars: Brésil, Portugal, 
Mexique, Yougoslavie; 3) le re- 
venu va de 200 à 300 dollars: 
Grèce, Espagne; 4) le revenu va 
de 300 à 400 dollars: Argentine, 


“Le communisme est lé témoi- 
gnage de la tâche non réalisée 
par les chrétiens,” — Berdiaeff 

Les pays les plus pauvres de 
tous seraient la Libye et l'Ethio- 
pie. 

L'Italie est classée à 500 dol- 
lars par an et par tête, la France | 
à 1,200 dollars. 

On estime à 3 milliards de! 
dollars l'aide apportée par les 
pays favorisés aux pays sous- 
développés, Les Etats-Unis, à| 
eux seuls, fournissent 2 milliards | 
de dollars, 11 en faudrait 12, 


Comme les secours fournis 
consistent surtout en secours 
médico-hygiéniques, la mortali- 
té enfantine diminue et par con- 
séquent la population augmente 
et les ressourcès diminuent , ,, 


La FAO, est un organisme 
international créé pour dévelop- 


matériellement | 


er l'agriculture dans le monde, 
lle a déjà accompli un trayail 
énorme, Elle est secondée par 
l'OMS. (Organisation Mondiale 
de la Santé), Ces deux organis- 
mes dépendent de l'ONU, (Or- 
ganisation des.Nations Unies), 


C'est trahir son pays 
abandonner sa langue 


Parler français est très diffici- 


vons lé parler surtout pour sui-| 
vre la trace de nos ancêtres qui | 
| ont'eu tant de difficultés lorsque | 
[le Canada témba aux mains des | 


Île tant, il faut tâcher de parler | 


le bon français autant que pos- | 
sible, 

De nos jours, beaucoup de 
jeunes laissent le français pour 
| l'anglais, seulement pour mon | 
trer leur petit savoir, Nous som- | 
mes tenus à apprendre l'anglais, 
mais dans nos demeures effor- 
çons-nous de parler français, 
Laisser aller la langue française, 
c'est comme trahir son, pays, 
Parler français devrait être un 
devoir pour nous, c'est comme 
notre paÿs natal, c'est notre lan- 
gue, c'est notre langue mater- 
nelle, Autrefois nos aïeux s'en 
faisaient une gloire et un hon- 
neur, 

Ne pas garder notre français, 
maintenant, est une 
habitude presque pour tous, De 
nos jours nous devons avoir une 
volonté ferme pour garder notre 
langue, Nos aïeux sont venus de 


niser le pays. C'est grâce à eux 
| si aujourd'hui nous avons un 
pays si prospère, Parlons bien le 
‘français qui est si beau; gardons 


mauvaise | 


| France pour évangéliser et colo- | 


à . NN y 0 
Les “cousines” écrivent. 


Programmes préférés 
C'est bien agréable de vous é- 
crire, Les programmes que je 


{lle pour certains, Mais nous de- |préfère sont: ‘La poule aux 


oeufs d'or”, qui est un quiz, ‘‘Fu- 
rie”, l'histoire d'un cheval, et 
‘“Séraphin'’ que maman re lais- 
se regarder parfois, J'aime ces 


Anglais, Là où l'anglais se par: | programmes parce qu'ils peu- | 


vent enrichir le vocabulaire, 
Le 4 juin les grades 6 et 7 de 


| l'école Marion auront une partie 


de balle au camp: Nos adversai- 
res seront le Club Kewanis, Cha- 
que après-midi, à 3 h, 30, nous 
nous exerçoné. 

J'aime bien les petites lettres 
que vous envoient vos cousins et 
vos cousines. J'espère que vous 
apprécierai, la mienne, Au re- 
voir. 

Lise CORBEIL, 
grade VI, 
Ecole Marion, 


L] L2 
Je suis heureusé de vous écri- 


re une fois de plus pour vous 


[dire quel est mon programme 
| préféré, 
Cette série captivante est 


“Jeunes visages” télévisée trois 
| fois par semaine à 6 h. Ce pro- 
gramme envisage les problèmes 
| des adolescents, Le directeur a 
sûrement organisé ce program- 
me avec beaucoup de goût, Ce 
{serait difficile de le comparer 
aux autres. Les acteurs doivent 
avoir le don de changer leur hu- 


l'héritage qu'ils nous ont laissé. 

J'ai trouvé cela intéressant en 
reproduisant cette. belle compo- 
sition et c'est pour cela que je 
vous l'envoie, chère cousine, 


qui‘lisent La Liberté! et le Pa- 

triote, 

| Barbara-Ann TODD, 
grade V, 

Ecole du Sacré-Coeur. 


. * * 


| 
| Ma maitresse 


Savez-vous ce que c'est qu'u- 
ne maitresse? C'est une rempla- 
Çante des parents pendant la 
| journée. Avez-vous déjà pensé 
qu'elle travaille fort, même a- 
près la classe? C'est pourtant 
vrai, elle prépare les leçons du 
lendemain, elle, prie pour sés 
élèves, elle corrige nos copies 
qui ne sont pas toujours intéres- 
santes, À l'école elle encourage, 
avertit, elle nous aide à corriger 
nos défauts, à former notre 
coeur, notre caractère, Son nom 
est Soeur Jeanne-d'Orléans. El- 
le est sévère parfois mais tou- 
jours prête à enseigner, Elle 
nous fait écrire des dictées, des 
compositions anglaises et fran- 
caises, de l'arithmétique, du ca- 
téchisme. Elle raconte les plus 
belles histoires, Elle aime beau- 
coup la langue française, Qu'est- 
ce que vous feriez sans les mal- 
tressés? Vous seriez ignorants, 
alors profitez de l'éducation 
qu'elles donnent, Dieu récom- 
pense le travail et l'ardeur de 
l'élève comme dans la parabole 
des talents, dans l'Evangile. 
Daiva MATULIONIS, 

grade V, 
Ecole du Sacré-Coeur. 


pour tous les cousins et cousines | 


meur suivant le rôle qu'ils 
jouent. J'aime beaucoup d'au- 
Îtres programmes du poste 


|CBWFT, le poste des Canadiens 

| français, 

Irène MAHE, 
grade VI, 

Ecole Marion, 

* 


| 


ape d'or’. Le lundi soir, quand 
l'je suis devant la télévision, mon 
coeur est rempli! d'excitation. 
Mes yeux, fixés sur cette mer- 
veilleuse machine qui nous don- 
ne une demi-heure si intéressan- 
te, brille comme des diamants. 
Quand ce programme est termi- 
né je/ suis très déçue, mais sa- 
chant qu'il va revenir la semai- 

ne suivante, je suis contente, 

Yvette CHAMPAGNE, 

Ecale Marion. 


Mon programme favori 


au 


L 

Le programme de télévision 
au canal 6, CBWFT, que je pré- 
fère, est ‘La poule aux oeufs 
d'or’, La télévision est une ma- 
gnifique invention, On continue 


poste CBWFT est ‘‘La poule aux | 


"LA! LTIBERTE ET 


…. 1, Alers, du fond de 


CARNET DE 


Fête du couronnement 


Lé jeudi 19 mai, un autre évé- 
nement d'importance se dérou- 
lait au Gymnase Notre-Dame: 
la collation des diplômes de 134 
étudiants de St-Bonilace, dont 
68 de notre Institut, Cette céré- 
monie est très significative dans 
notre vie de jeune, puisqu'elle y 
marqué l'horizon d'une nouvelle 
étape, A cette occasion, un grand 
nombre dé parents et d'amis pri- 
rent part à la soirée pour nous 
féliciter de nos succès et nous 
éncoùragér à poursuivre notre 


idéal, 

Rachel DeGagné, présidente 
de notre Conseil Etudiant, sou- 
haita la bienvenue en français à 
tous nos distingués visiteurs et 
arents, Michaelle Landa donna 
e discours d'adieu en anglais, 

M. Léo Rémillard, président 
de l'Association d'Education des 
Canadiens français du Manitoba, 
et M. Forbes Rankin,. directeur 
de l'Association des hôteliers du 
Manitoba, et ancien élève de l'A- 
cadémie Provencher, furent les 


prévenues que la vie n'est pas 
une partie de plaisir, qu'il faut 
être prêtes à y fâire face, autre- 
ment nous pourrions la gâcher, 
On nous indiqua deux moyens 
entre autres: ‘Mettez beaucoup 
de coeur dans tout ce que vous 
ferez, nous a-t-on répété, alors 
vous trouverez de la joie, du 
bonheur à vous dépenser pour 
les autres.” On nous encouragea 


sitaires — le baccalauréat étant 
devenu une nécessité de nos 
jours. Autant de conseils nous 
fournissant matière à réflexion 
car vraiment nous désirons faire 
un succès de notre vie , , . si 
jeune encore, mais débordante 
d'espérance, 

Après la distribution des di- 
plômes et des médailles, on dé- 
cerna les grands prix aux élèves 
les plus méritantes. 

Prix de Religion, Juliette 
Mouillierat, section française, 
Muriel Dutka, section anglaise; 
prix de Français, Danielle Blan- 
chet: prix d'Anglais, Michaelle 
Landa; prix de Science, Patricia 
Pelland; prix d'Histoire, Lucien- 
ne Beau ; prix de Sténogra- 
phie, Carol Huybrecht; commer- 
cial, Jeannine Dumaine; civis- 
me, Rachel DeGagné; coopéra- 
tion, Jocelyne Heiget, Marilyn 
Seipp, Fernande Grégoire, Loui- 
se Morier, Berthe Seewald et 
Louise Wynchuk. 


Déjeuner-Comm union 


Le dimanche matin 22 mai, 
nous les finissantes de la 12e 
année étions convoquées à un 
déjeuner - communion à notre 
Institut. Agapes divines d'abord 

r se nourrir du Pain des 

orts et de Sa parole, puis der- 
nières agapes fraternelles avant 
| de s'orienter dans un nouvel état 
| de vie. | 

Rencontre intime, joyeuse 
mais aussi comportant une cer- 
taine tristesse, Depuis longtemps 
nous connaissons le vieil adage: 
“l'école, c’est le plus beau temps 
de votre vie ,, ,” et nous l’ac- 
ceptions um peu .avec sarcasme. 
Aujourd'hui nous comprenons 
que nos aînés avaient raison, Se 
quitter après avoir partagé ses 
joies, ses peines, ses problèmes 
pendant cinq ans, dix ans, douze 
ans, quitter des maitresses qui 
ont donné le meilleur d'elles- 
mêmes pour nous, quitter des 
compagnes avec qui on a chanté, 
joué, étudié, grandi, quitter des 
livres ‘qui nous ont livré leurs 
secrets, quitter l'Institut qui 
nous à ouvert bien largement ses 


portes, C le moment de l'a- 
dieu! C'est l'heure où il faut al- 
lér de l'avant et prendre 
propres responsabilités, 
C'est pourquoi cé matin, il fai. 
sait bon de venir puiser aux 


toujours À l'améliorer. Elle nous | Sources ‘afin de cimenter nos 


aide surtout dans notre éduca- 
tion, 
Lorraine BEDARD, 
Ecole Marion. 


A l'école 

Le professeur —— Voici un 
morceau de fer, Pour en faire 
une barre, comment s'y prend-t: 
on? 

L'élève, = 7? ,., 

Un cama s LA. complaieant, 
#0 , — le passe au la- 
minoir, 


L'élève, qui a mal entendu , — 
lui passe un habit noir, 


liens et de rester unies malgré la 
séparation, Dans une commune 
union avec le célébrant, M, l'ab- 
bé A. Boulet, nous avons offert 
le Saint Sacrifice en hommage 


rant nos d'études et pour 
solliciter les bénédictions de 
de 


nous a présenté la clef 
bonheur, de la paix: ‘ + 
quotidienne, 
martin 


mettant Dieu dans Votre 
le-ci prendra tout un 


: 


vie cel- 
nouvel as- 


répond: “Qui es-tu Seigneur?" Car son 
âme religieuse imprégnée des leçons des 
Saintes Ecritures, discerne on cet étrange 
phénomène une intervention surnaturelle. 


| Snstitut Collégial 
Lu -Poseph 


orateurs de la soirée. 11 nous ont | 


à poursuivre nos études univer- | 


ES A LT TE 


a à 


LE PATRIOTE 


Néalisé par la SOCTETE CATHOLIQUE DE LA BIBLE, 


son trouble, $aul 


A LA CONQUÊTE DU MONDE 
3 - Terrible aventure 


2..La même voix mystérieuse répond: 
“Je suis Jésus le Nazaréen que tu per. 
sécutes."" Celui-là même que Saut s'était 
juré d'abattre en détruisant sa doctrine, 
on anéantissant sos fidèles! Et voilà que 
Jésus s0 révèle à lui dans sa vérité, qui 
ne s'oppose pos aux doctrines mosaïques 


1. Saul, éclairé 


dé son me sincère 
Seigneur?" 


mais les achève, on est le couronnement, 


Dü à la gracieuseté de Soeur 
| Directrice, un délicieux goûter 
[nous fut offert, Une dernière 
fois Soeur M. - Alice - de - Jégus 
voulut nous faire déguster ses 
succulents petits pains, Chacune, 
à notre place, nous avions de jo- 
Hs souvenirs en plus de l'épin- 
glette de la commaunauté des 
Saints Noms de Jésus et de Ma- 
rie,‘ souvenir traditionnel" de 
Soeur Directrice, La salle et les 
tables étaient décorées avec 
goût, 

A la suite du déjeuner, notre 
ancien curé nous adressa la pa- 
role, M reprit l'idée qu'il nous 
avait exprimée à la chapelle, 1] 
l'amplifia, C'était le message 
qu'il désirait nous livrer, 

Soeur Supérieure nous rappe- 
la le privilège qui fut nôtre 
d'avoir reçu une formation chré- 
tienne et bilingue. Elle nous 
exhorta à mettre à profit tous 


HA 


Cours de secourisme 
Depuis quelques semaines, un 
| groupe de chefs scouts se réunit 
au local pour assister au cours 
de l’'Ambulance St-Jean, donné 
par le C.D.E, Arthur Proulx, Ces 
cours se donnent les lundi soirs 
et dureront encore plusieurs se- 
maines; à la fin du cours, ceux 
qui auront assisté à 70 pour cent 
des cours seront admis à l'exa- 
men conduisant au certificat 
senior et à l'insigne de l'Ambu- 
lance St-Jean, 

Ce sont les chefs eux-mêmes 
qui ont demandé ces cours afin 
d'apprendre le métier de secou- 
riste qui peut être très utile en 
excursion ou au camp, Comme 
les scouts ne campent souvent 
ae plusieurs milles de la: rési- 

ence d'un médecin, il sera très 
profitable qu'un des chefs sa- 
che donner les premiers soins. 
Les techniques apprises durant 
les nombreux cours serviront 
aussi au chef qui voudra 
transmettre à ses scouts. 

On ne soulignera jamais trop 
l'importance des premiers soins 
qu'un secouriste peut donner en 
cas d'accident, que ce soit noya- 
de, coupure ou quelque autre 
blessure ou accident, 

Des promesses 
| C'est mercredi dernier que six 
garçons de la troupe Provencher 
ont prononcé leur promesse 


les 


et de nombreux parents au local 


—————— 


(a 


Scouts catholiques 


Diocèse de St-Boniface 


A Ra lala le E 


000 


mie 


ces dons en nous mettant bien 
en garde contre ces vies insigni- 
fiantes, vides de dévouement et 
d'apostolat, ‘‘Combien de fois 
j'ai entendu vos maltresses louer 
votre attitude en classe; votre 
esprit de coopération, vos initia- 
tives pour exercer une bonne in- 
fluence dans votre milieu.” Elle 
nous éncouragea donc à garder 
cette même ligne de conduite, 
Puis, Soeur M.-Louis-des-Anges, 
notre dévouée directrice, nous 
transmit son message, Elle insis- 
ta sur l'amour, cette grande ver- 
tu qui doit animer nos vies, 
“Ayez du coeur, ayéz-en beau- 
coup'' insista-t-élle, Elle nous fit 
comprendre que le véritable 
amour consiste surtout à donner, 
à se livrer, à ne pas faire la 
sourde oreille à l'appel du Maïi- 
tre et d'être là où nous destine 
le Seigneur, 

Puissions-nous être fidèles à 
tous ces conseils et à toutes ces 
directives, Ainsi nous ne man- 
querons pas d'être sur la voie 
du bonheur, N'oublions pas non 
plus de répondre à l'invitation 
de Soeur Supérieure au nom de 
l'Amicale Marie-Rose nous con- 
voquant à sa réunion annuelle le 
premier dimanche du mois de 
février prochain. 

Deux de/mes compagnes, Pau- 
line Morier et Phemmie Heggie, 
se faisant nos: interprètes expri- 
mèrent la pénsée du groupe en 
français et en anglais. 


scout. Ce sont: Claude Nolin, Ro- 
ger Pujo, Gilles Gagnon, Roland 
Touchette, Roland Beaulieu et 
Jean Gaudry, Six autres jeunes 
dans la grande fraternité scoute. 
Après le camp 

Après un camp comme celui 
de la semaine dernière, le cam- 
poree, on peut s'imaginer un peu 
le travail qui demeure. Les quar- 
tiers-maîtres des différentes trou- 
pes ont eu à examiner le maté- 
riel et à voir à ce que tout soit 
en ordre avant les camps d'été. 


Les patrouilles, elles aussi ont| 


eu du travail à faire sur leur 
boîte, Avant le grand camp des 
vacances, il faut vérifier le ma- 
tériel, 

Tous les chefs que nous-avons 
rencontrés depuis le camporee se 
disent charmés du camp et des 
résultats. On doit surtout au beau 
temps d'avoir réussi le campo- 
ree. 

Certains scouts ont rapporté 
des souvenirs de Rita, Un jeune 
éclaireur est tout fier du restant 
du ‘bâton magique” qu'il a sorti 
du feu et qu’il a apporté à la 
maison, Un autre éclaireur a rap- 
porté avec lui une pierre qui a- 
vait servi à la construction de 
son foyer de patrouille, 

Que ce soit par des souvenirs 
tangibles ou par le travail subsé- 
quent, les 150 campeurs se com- 
mémoreront tous le camporee 


scoute devant le S. M. Lambert | 1960 


|| 


N 
: 


une lumière, dont celle qui illumine le 
chemin n'est qu'un reflet, crie dans l'élan 


St-Bonifoce, le 3 juin 1960 


rès les Actes des Apôtres 


intérieurement par 


1: “Que dois-je faire, 


Images de Marie Pignal 


4, Le voix répond : “Lévetol, va à 
Domés, entre dans la ville, et on te dire 
ce qu'il faut que tu fasses." Saul 1e re- 
lève péniblemant, sans doute meurtri per 


sa chute, et l'ème bouleversée d'émotion, 


En excursion 


| “Le sac-au dos, la gourde bien 
remplie, le grand chapeau ra- 
battu sur les yeux, Nous marte- 
lons le sol de la patrie où sont 
couchés tous nos communs aïeux, 
Quand nos chansans font reten- 
tir l'espace, chacun se dit, ces 
joyeuses enfants, C'est l'avenir 
en fleur de notre race, c'est le 
froment des futures moissons,, .! 
Voilà le chant qu'entonnent 
un groupe de jeunes guides par- 
tant vers l'aventure, Le sac au 
dos, les souliers bien laocés, elles 
marchent allégrement dans les 
champs ou sur les cailloux, 
Qu'importe pour elles si la route 
offre des obstacles, Ce qui comp- 
te pour elles, c'est la joie de vi- 
vre, de humer l'air de la campa- 
ne, de sentir les chauds rayons 
u soleil leur brunir la peau, 


Oui, comme il fait bon quel- 
uefois sortir de la routine, des 

livres d'étude, des réunions , .. 
C'est pour cela que les guides 
profitent souvent de leurs fins 
de semaine pour sortir en grou- 
pe, marcher au grand air. En- 
| semble, elles se rendent à quel- 
ques milles de la ville, et là, 
improvisant un poêle avec des 
pierres, du bois sec et des brin- 
dilles, elles font chauffer un re- 
pas qu'elles dégusteront avec dé- 
lices, car la marche a aiguisé les 
appétits, 

Après avoir bien rangé la Vais- 
selle dans les sacs et nettoyé la 
place, elles profitent d’une cour- 
te sieste pour récupérer d'autres 
forces, car le grand jeu et les 
exercices de technique leur de- 
manderont beaucoup de présen- 
ce d'esprit, de souplesse, de dé- 
brouillardise. Le grand jeu va- 
riera; il y en a de toutes sortes. 
Mais chose certaine, il aidera 
toujours Ja guide à former son 
caractère, son esprit d'équipe et 
à grandir pleine de santé. 

a technique: sémaphore, mor- 
se, signe de pisté, noeuds, étude 
de la nature, etc., sont d'excel- 
lents moyens d'acquérir la mai- 
trise de soi, l'esprit d'observa- 


| 


‘ 


GUIDES CATHOLIQUES 


Sous le 
(trèfle d'or 


Tout en acquérant toutes sor- 
tes d'aptitudes générales, les gul- 
des préparent en mêéme,temps 
le ETS GS de 10 à 15 jours 
qu'elles passent en pleine natu- 
re, sous le bois, près d'un cours 
d'eau, Les dernières années, les 
guides ont fait ces Camps à la 
Plage Albert 

Les camps comportent tou- 
jours pour celles qui en ont déjà 
faits, des souvenirs de joie, d'a- 
ventures, de jeux, de feux de 
camp, de plein air, de soleil, de 
baignades, de ge Vu aussi 
peut-être, car il se passe quel- 

uefois des incidents pas très 
dite. par exemple, des inon- 
dations, des orages, des visites 
de imoustiques, des démañgeai- 
sons d'herbe à puce . . . Mais 
quand on est une vraie guide, * 
on ne s'arrête pas à penser à 
ces choses-là et c'est le coeur 
gonflé de joie qu'on prépare son 
camp. Et si, par malheur, une 
maichance arrive, on l’aceepte en 
souriant, comme le dit la 8e loi, 

Vive l'été, vive les excursions, 
vive les camps! 

KATERI des guides, 


Calculs intéressants 


Un mathématicien, un jour, 
présenta à un inconnu un crayon 
et du papier et lui dit: 

æ Écrivez le chiffre de ‘Vos 
frères vivants, Multipliez par 2, 
ajoutez 3, multipliez le total par 
5, ajoutez le- chiffre de vos 
soeurs vivantes, Multipliez par 
10, ajoutez le nombre de vos frè- 
res et soeurs décédés, Sous- 
trayéz 150, Est-ce fait?,, :”, 
Maintenant, ajouta-t-il, dans ce 
résultat obtenu, le chiffre de 
droite représente.les morts; ce- 
lui du milieu vos soeurs vivan-' 
tes; celui de gauche vos frères 
vivants. Voulez-vous vérifier? 

* 


Le crayon imaginaire 

— Ah! je t'y prends, Lulu, à 
plonger tes doigts dans la crè- 
me au chocolat, 

…— Mais, maman, je chérche 


tion, l’agilité, l'amour du beau,./un crayon qué j'ai perdu, 


1 photographie 


Séjours à Rome, Lourdes, Fatima, 

, Oberammergau (où se joue le drame de la 
Passion), et au Congrès Eucharistique 
International, Plusieurs départs, de mai à 
août, par Air Canada. Un directeur 
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NUMERO 10 


11 lui avait fait plusieurs ca- 
deaux, assez coûteux, ayait tenu 
à choisir pour elle de nouvelles 
robes qu'il avait 
nant qu'elle lui 
elle év 
de celles qu'elle possédait avant 
son mariage, De même, elle ne 
sortait plus les magnifiques bi- 
joux de sa mère, qui restaient 
dans un coffre, parce qu'elle se 
rendait compte que leur vue'ne 
lui serait pas agréable, 

Elle le sentait ombrageux sur 
cette question d'argent et s'ef- 
forçait de ne pas le heurter, 
Pourtant, beaucoup de ses pro- 


erait plaisir, 


digalités lui paraissaient disprô- | à 


rtionnées avec ses 
‘y ayant ge réfléchi jus- 
qu'alors, elle ne trouvait pas, 
l 


ayant posé, de solution au pro- 


blème, 

Vendait-il secrètement quel- 
ques-uns des objets d'art de sa 
maison, un meuble de valeur? 
Elle ne s'était aperçue d'aucune 
disparition, Tout était à la 
me place que lors de sa premiè- 
re visite, cette première visite 
où Jean-Claude s'était emparé 
d'elle, pos rien ne manquait 
CFE ? . . . Brusquememt, 
elle eut le sentiment d'une ab- 
sence et, alors qu'après lui avoir 
jeté à peine un coup d'oeil, elle 
l'avait complètement oublié, elle 
se rappelait soudain ce portrait 
de femme sur la console, 
Par un étrange phénomène, elle 
revoyait avec netteté le v 
aperçu quelques instants, la coit- 
fure datant de plusieurs années, 
l'expression grave et même mé- 
lancolique, Le beauté réelle. Or, 
le pe La | 


moyens. 


était plus là et 

Francine ne se souvenait pas de 
l'avoir jamais revu. 

SRE Fouad 

apr 'a onorée, en 

% placent chez lui en évidence 

instant, l'avait-il 
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alla ouvrir un tiroir de bureau, 


Pourquoi Jean-Claude ne lui 
avait-il jamais parlé de cette in- 
connue qui avait dû jouer /un 
grand rôle dans sa vie? Et si 
cette absence ‘‘qu'elle ne pour- 
rait admettre”, selon sa propre 
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yées, Devi:|de 
it de porter la plupart 


n'allendrait pas dans cette mai- 
son étrangère que l'autre voulût 
bien le lui rendre, Depuis près 
d'une semaine que Jean-Claude 
était parti, elle avait repoussé 


jour en jour le moment de 
dire à son père qu'elle était seu- 
le, que son mari était parti pour 
un mois, qu'elle ignorait le mo- 
tif de son absence et le lieu où 
il se trouvait, 

La réserve de Jean-Claude, 
qu'elle avait presque admirée 
quand il était là, lui semblait 
mäintenant d'autant plus mons- 
trueuse qu'elle croyait en con- 
naitre les raisons, Quoique la 
honte, l'écoeurement, qui la sub- 
mergeaient lui fussent difficiles 
avouer, c'est auprès de son 
père qu'elle pourrait soulager 
son coeur. 

Elle n'hésita pas davantage et 
demanda par téléphone un taxi, 
H lui fallut quelques minutes 

ur préparer une valise, Elle 
erma la maison, en remit les 
clefs à la gardienne ahurie en 
disant: 

— Je vais à Paris, chez mon 

re, je rentrerai dans quelques 


ours. 

Elle se fit conduire directe- 
ment avenue Kléber, traversa 

trombe la salle d'attente, sur- 
it dans le bureau de François 

ène et, avant qu'il ait eu le 
temps d'ouvrir la bouche, elle se 
jetait à son cou en pleurant, 

— Papa! Môn petit papal Je 
suis trop malheureuse! 

Depuis que Jean-Claude lui 
avait pris sa fille, il attendait 
cette minute, ne sachant pas 
quand l'événement se produi- 
rait, mais certain qu'il aurait 


nheur dans cette union. La 
pannes flambée de l'amour é- 
einte, elle verrait clair et s’a- 
percevrait de son erreur, C'est 
près de lui qu'elle trouverait 
son refuge. 


ns ed dl 
uand elle essuya ses yeux 
S'ettorce de sourire, il dit ten- 
drement;: 


— Première querelle d'amou- 
reux? 

Elle secoua la tête et, comme 
il la faisait asseoir dans un fau- 
teuil, elle murmure, ; 


lui, 11 est charmant et © 


tive 
sans le vouloir, sans faire 1, 
par cette franchise, ce naturel, 
cétte fantaisie , , , IL est inutile 
de tenter de l'expliquer, le char. 
me, ne se met pas en équation, 
Plus lucide que toi, je savais 
qu'un jour ton esprit, rationnel 
comme le mien, le ferait voir 
clair et mesurer à quel point, 
ton mari et toi, êtes différents, 
pour ne pas dire opnosés, Ce 
moment est venu, 

— Tu supposes que cette fem- 
mers it 

— Cela importe peu, Le gra- 
ve, vois-tu, c'est qu'un tel soup- 

ait pu te venir, que le dou- 
e soit entré en toi, 

… Quel autre motif donner à 
celle absence dont il me cache 
avec obstination les raisons? 
Comment le saurais-je, a- 
lors que toi, vivant près de lui 
depuis trois mois, dans une com- 
munion complète de pensées, — 
du moins le croyais-je, — tu 
n'en as pas la moindre idée, 
Toutefois, cette histoire de fem- 
me Mme surprend, 

— Tu n'y crois pas? deman- 
da-t-elle avidement, 

— À la vérité, non, Tu as 
donné une soudaine importance 
à la disparition de ce portrait, 
Cette femme a pu jouer à un 
moment quel ue un rôle 
dans l'existence 
pouvait déjà être terminé quand 
lu es venue. Il est normal que, 
l'aimant, il l'ait fait disparaitre, 
Sur ce point, je gagerais que 
cetje subite jalousie t'égare, 

Oh! papa, si c'était vrai! 
Le reste a si peu d'importance, 
Le reste? 

— Oui, enfin, ce secret, ce 
mystère, À côté de l'affreux 
soupçon que j'ai eu, ce n’est plus 
rien, Mon papa chéri, si tu sa- 
vais comme nous étions heu- 
reux, quel être adorable est 
Jean-Claude, Bien sûr, je suis 
stupide! Mon mari m'aime, no- 
tre entente est merveilleuse, 
Songe qu'en trois mois, nous 
n'avons jamais eu aucun heurt, 
aucune ombre n'a terni notre 
joie, Tu connais mal Jean-Clau- 
de, Tu es prévenu contre lui 
parce qu'il t'a enlevé ta fille, Tu 
ne cherches pas à le compren- 
dre. Tu l'as jugé une fois pour 
toutes et tu refuses de revenir 
sur ce jugement. Si tu savais 
comme il peut être tendre, et 
sensible, et intelligent , , . 

Elle s'arrêta brusquement par- 
ce qu'elle voyait son père souri- 
re, ué, 

— Tu te moques de moi! 
_— Ala gr Lot taquin, je 


ne encore de sa 

vaient tourné la J 

nuyé avec mes histoires, n'y fais 

pas . Je vais rentrer 

chez moi, chez nous, et attendre 

patiemment, Comme il rira 

quand je lui raconterai mon é- 

quipée! Heureusement, tu m'as 

remise d'aplomb avec ton ie 
as 


ton mari, H|4 


Le marié ,,,* 


Combien de : fois, sifflotant, 
n'a-l:il pas ajusté sa cravate de- 


voir sa belle! Ce render-vous, 
de matin, est le plus grave et le 
plus important 
de sa vie, Leur 
amour sera con- 
sacré devant ln 
foule des pa- 
rents et amis 
réunis à l'égli- 
se, À celle qu'il 
aime, il va don- 
ner son nom, 1h 
va la prendre 
tutelle, il en ke- 
ra responsable, 
Fonder un foyer! 
Tant de prépa- 
ration pour arri- 
ver à ce jour, 
qui n'est qu'un commencement, 
celui d'une vie nouvelle, d'une 
vie qui sera multipliée, 

Le complet neuf et parfaite- 
ment ajusté, l'oeillet à la bou- 
tonnière, la cravate soyeuse, les 
soullers brillants comme des mi- 
roirs, la nouvelle lotion à barbe 
appliquée après un rasage fait 
avec plus de soin que d'habitu- 
el, ,,. comme il ge'sera appli- 
qué, ce matin, pour faire sa toi- 
lette, peus être vraiment à son 
mieux ù 

Dans quelques heures il ne 

sera plus le même homme, Par 
instants la gravité du geste qu'il 
va bientôt poser l'effrale; il re- 
nonce à lui-même en quelque 
sorte, et cela est très difficile 
our un homme, Son but sera 
ors de lui, il travaillera pour 
sa femme, pour ses enfants, pour 
son foyer; mais ce faisant, c'est 
son propre bonheur qu'il bâtira 
en organisant celui des siens; 
car moins il pensera à lui, plus 
il sera heureux; c'est le vieil 
égoïsme foncier revenant à la 
surface qui le ferait se désolida- 
riser de sa famille, de, lui faire 
affronter la tempête seul et dé- 
pouillé, 

Il emportera celle qu'il aime, 
elle sera à lui. Mais ce don n'est 
as à sens unique: il lui appar- 
jendra, à elle, L'amour seul, 
véritable: et profond, peut per- 
mettre ce don total; c'est l'acte 
le plus, sérieux dans une vie 
d'homme. Voilà pourquoi il est 
ares de cérémonie et de ma- 


Car le mariage est une con- 
sécration de l'union ‘pour le 
meilleur et pour le pire”, 


Seigneur, le CN PPOBEOR que j'ai choisi me semble mériter 


u 


Aux mariés de juin | 


4 prière Dh L mariée 


Seigneur; je vous offre ce matin un coeur rempli d'une 
joie si merveilleuse qu'elle me fait un peü peur, Je vous en 
supplie à genoux, ne permettez pas que lé temps ait raison de 
ce bonheur qui m'étreint. Ne permettez pas que j'aie à regret- 
ter un seul instant le grand pas que je fais aujourd'hui, Faites 
qu'il demeure le souvenir le plus cher de ma vie. 
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LA LIBERTE ET LE PATRIOTE 


La mariée ,,, 


Depuis longtemps élle lui « 
donné son coeur, Et en ce grand 


vant son miroir, avant d'aller | matin, devant Dieu et devant les 


hommes, elle lui donnera sa vie, 
Elle revêtira la plus belle des ro- 
bes, portera des 
fleurs, entrera 
dans l'église re- 
tentissante d'or. 
gue et de can- 
tiques, Tant de 
fois elle aura 
cireulé, en 
me, parmi la 
foule, dans cet- 
te allée centra- 
le; voilà qu'au- 
(Que nul ous 
es yeux sont fi. 
xés sur elle au 
bras de son père, 
radieuse, mais 
tendue au fond d'elle-même, car 
elle va poser un acte qui enga- 
gera toute sa vie, Elle - s'age- 
noufller à Ja balustrade; elle l'a 
fait bien des fois, mais aujour- 


d'hui, c'est différent, Celui qu'el- 
le aime est là, qui l'attend, Quand 
elle refera le chemin du retour 
vers l'arrière de l'église, ce sera 
cette fois à son bras, et son destin 
sera changé, Son nom ne sera 
plus le même, 


Pour cette consécration de l'a- 
môurs, les cloches vont sonner à 
toute volée, l'orgue va tonner la 
marche nuptiale, elle va trem- 
bler d'émotion au bras de son! 
nouveau CORRAFAON de route, sa 
famille et celle de celui qui est 
devenu son mari, ainsi que ses 
amis les plus chers, tous seront 
là, émus, sourliants, partageant 
son bonheur, 

A quelle autre journée aura- 
t-elle plus rêvé, pour laquelle 
aura-t-elle fait le plus de pro- 
jets, quelle toilette aura-t-elle 
choisi avec le plus de soin, et le 
plus longtemps à l'avance? 

Comme il sera entouré de 
splendeur et de solennité, ce 
“oui” qu'elle et son fiancé pro- 
nonceront au pied des autels! 
Un si petit mot, une si grande 
chose! Cela vaut la peine d'y 
penser! Si la robe est légère et 
vaporeuse, ce oui devra être, lui 
solide comme la toile, grave com- 
me la bure, réfléchi comme le 
satin, indestructible comme la 
futaine de nos ancêtres, A cause 
dece oui, elle pensera ‘deux’; 
c'est ‘‘le couple” qui agira, non 

lus un seul individu, Et “l'au- 
re” devra passer avant soi-mé- 
me, 


Couvie de 
Tru 


Q. — J'ai vingt ans et je 
travaille depuis deux ans dans 
un grand bureau où j'oceupe 
une tres bonne position, De- 
puis mon enfance, j'adore la 
couture et, sans vouloir me 
vanter, je réusbis très bien les 
vêtements que je. me confec- 
tionne, au point de pouvoir 
faire même mes manteaux et 
mes costumes tailleurs d'après 
les modèles des grands coutu- 
riers, Volel mon problème: je 
crois que je devrai cesser de 
faire de la couture ou bien dé- 
ménager, Ma mère, qui est une 
très bonne personne, est d'une 
telle propreté que cela frise 
la manie et elle ne cesse de 
me faire des scènes vases 
que je laisse tomber quelques 
bouts de fils e8 des retallles, 
Comme ma chambre est petite, 
je dois mettre ma machine 
dans la salle à manger, et il 
m'arrive parfois de vouloir 
laisser mon travail dans cette 
pièce, lorsque je n'ai pas tout 
à fait terminé un morceau, Ce- 
la rend ma mère furieuse et 
moi je m'impatiente à cause 


de sa colère, 11 me semble 
qu'elle pourrait tolérer un tout 


LE PLUS BEA 


Des jeunes filles qui songent 
au mariage s'inquiètent souvent 
au sujet des dépenses qu'occa- 
sionnent la cérémonie religieuse 
et la réception, Un magazine a- 
mérichin publiait un article sur! 
ce sujet, On répondait à la ques- 
tion en disant: “Un mariage peut 
coûter de deux tents à mille dol- 
lars et même plus”, L'auteur ex- 
pliquait à quel point les pres- 
sions de la mode et dela publi- 
cité forçaient les jeunes filles 
ou leurs parents à dépenser bien 
au-delà de leurs moyens pour 
une fête qui profitait surtout aux 
invités qui venaient dévorer les 
petits gâteaux, boire le champa- 
gne ét danser au son de l'orches- 
tre loué pour la drcoheties. 
Les mariés, fatigués par tous les 
préparatifs, désireux de se re- 
trouver seuls, ne tiraient pas 
ad plaisir de tout le tra-la-la. 

e plus, ils commençaient ensui- 
te leur lune de miel dans des cis- 
constances plutôt défavorables, 
rendus las et nerveux par tout 
ce tapage. Quand les parents de 
la fiancée sont riches et qu'ils 
occupent une situation sociale 
assez élevée, ils se sentent obli- 


|comme dans le cas de la mère 


U MARIAGE 


petit peu de désordre, pra 
dès que j'ai fini pour la jour- 
née, je range toutes mes vho- 
ses, Je dois ajouter que de- 
uis longtemps je fais toutes | 
es robes de ma mère, Je sais 
qu'elle lit votre courrier assi- 
üment, Votre réponse aide- 
rail peut-être à la rendre un 
peu plus raisonnable, Merel, 
COÛTURIERE AMATRICE, 
R, — C'est étrange, mais j'ai 
connu une jeune fille dans la 
même situation que la vôtre, | 
Elle avait un talent extraordinai- 
re pour la couture et un sens du 
goût exceptionnel, Au lieu d'ap- 
précier les capacités de sa fille, 
sa mère ne céssait de disputer 
lorsqu'elle trouvait un peu de 
désordre dans la maison, La pro- 
preté est une vertu, certes, mais 
la personne qui la pratique à! 
l'excès devient l'esclawe de sa | 
maison et celle-ci n'est plus un 
foyer ou l'on peut se détendre 
et jouir de l'atmosphère de paix 
et d'affection +9 doit y régner, 
mais un lieu de discorde et de 
tension qu'on cherche à fuir, Les 
enfants ne restent que quelques 
années à la maison et souvent, 


genre de vie et à leur porte-| 
monnaie et veillent à ce que tout 
soit en harmonie: la cérémonie, 
la réception et la toilette de la! 
mariée, 

Il arrive souvent que les pa- 
rents qui ont beaucoup d'enfants 
et peu de revenus ne peuvent au- 
cunement contribuer à ces frais 
et que c'est la fiancée qui uti- 
lise à cette fin ses économies. Il 
est triste de constater qu'elle se 
croit obligée d'organiser une no- 
ce de grand gala: toilette somp- 
tueuse, demo seltè d'honneur. et 
réception où sont priées des cen- 
taines de personnes, pour la plu- 
part des gens qu'elle ne reverra 
pas, dont elle n'entendra parler 
que nn ge lys l'un d'entre eux se 

son tour et n'adresse- 
ra uñe invitation que dans le des- 
sein de solliciter un cadeau de 
hoce, 


Une jeune fille peut faire un 
beau mariage, être ce jour-là la 
lus jolie mariéé du monde, en 
aisant les choses plus simple- 
ment et suivant ses moyens. De 
cette façon, elle évitera de se 
faire critiquer par les envieuses 
et elle gardera une partie de ses 


que j'ai connue, lorsqu'ils sont 
| partis, on regrette de ne pas leur 
|avoir fourni de meilleurs souve- 
Inirs à apporter hvec eux, Vous 
|êtes un peu jeune pour quitter 
la maison, surtout tant que vous 
travaillerez dans la même ville, 


|Essayez, quand votre mère est 
[bien calme de causer tranquille. 
|ment avec elle et de lui faire 
comprendre que grâce à vos apti: 
tudes, vous êtes toutes deux 
beaucoup mieux mises que vous 
|ne le seriez si vous deviez faire 
| les frais d'achat de tous les beaux 
vêtements que vous confection: 
nez, puisqu'ils seraient très dis: 
pendieux ét vous siéralient moins, 
| Dites-lui aussi tout, le plaisir 
que vous dérivez de ce travail 
Vartistique qui vous garde auprès 
d'elle, Ne pourriez-vous pas lui 
demander de vous aider un peu, 
à faufiler ou à ourler par exem- 
| ple Une fois intéressée elle se- 
rait sans doute moins intransi- 
geante et en cousant elle-même 
elle se rendrait plus compte qu'il 
| est impossible de faire ce genre 
{de travail sans faire un peu de 
malpropreté, et que ce n'est que 
|l'affaire de quelques minutes 
avec l'aspirateur pour remettre 
l'ordre quand la besogne de la 
journée est terminée, J'espère 
que votre mère saura se recon- 


naitre et que de votre côté, vous 
vous montrerez assez particuliè- 
re pour ne pas trop lui déplaire, 
De grâce, cependant, ne céssez 
pas de coudre, Ce serait trop 
vous priver d'un passe-temps 
utile et agréable, 
707. 
Q. — Croyez-vous que, lors 
de mon mariage en fin de En 
let, je puisse porter une jolie 
robe qui conviendrait pour le 
voyage? Ce sera une cérémo- 
nie très simple et la réception 
ne réunira que les proches de 
chaque famille, Certaines de 
mes amies prétendent que {° 
devrais absolument revétir Îa 
robe blanche, Qu'en pensez- 
vous? Merci. — JEANNE. 


R. — Ne vous laissez pas in: 
fluencer par vos amies. Vous se- 
rez très bien mise si vous choi- 
sissez une robe de jour en beau 
tissu, de couple simple et droite, 
Non seulement elle vous servira 
pour le voyage, mais elle sera 

ratique aussi pour vos sorties 
orsque vous en serez rentrée, 
La robe nuptiale n'est jamais de 
rigueur | gy les mariages dans 
l'intimité, et franchement, je 
crois qu'un grand nombre de 
jeunes filles seraient infiniment 
plus sages, de faire un beau ma- 
riage simple, afin d'avoir plus 
d'arkent pour s'installer dans 
leur nouveau foyer. Croyez-moi, 
que vous portiez l'une ou l'autre 
toilette, le mariage sera valide 
Pourvu que les conditions de 


première importance soient rem- : : 


plies, 
L2 L 


LZ 

Q. — C'est une grand-mère 
ui vous demande conseil, Je 
ois assister au mariage de 
mon petit-fils dans un mois 
environ. Que me conseilles 
vous de porter? J'aimerais une 
jolie robe noire et des acces- 
soires noirs et blancs, J'ai 
soixante-dix ans. Merei. 


LECTRICE FIDELE, 


le grand amour que je lui témoigne. Aux moments difficiles, 


bre, D'une seule phrase 
inspirez-moi un esprit conciliant et compréhensif qui me per- 


_— C'est plus grave . . . beau- , 
ge dissipé mes soupçons, Merci! 


expression, avait pour motif cet, 
coup plus grave, j'en ai peur, 


te femme? S'il était allé la re- our monter son mé- 


éter son trousseau et 


gés de faire une dépense plutôt économies 
considérable, S'ils sont sages, ils| nage, Comp 


KR. — De nos jours, que vous 


Fan vais chassait-elle cette nt 1 tr Mélant évite d'éjouior ass pr Bo pote prier d om Rh pe ue adaptent la cérémonie à/deur| parer à l'avenir. MAMIE, |A%e er PT bé 
Ffouse, s'imposalt, se justiait, | ons de colère, aie dit on mare LJolt soueire. 1! dit seulement» toutes les tentations qui assaillent le coeur impulsif de l'homme lames, portent, et en suis rec 
dev certitude, C'était une |veilleux bonheut ét première uoi repartir ce soir, | et qu'il me derneure aussi sincère et affectueux qu'il l'est au | ‘| vie. Choisissez donc un bel im- 
torture sans nom d'imaginer a- | déception, l'obstination de Jean- Jean-Claude n'est pas | jourd’hui, Donnez-moi le pouvoir de faire de notre foyer l'asile primé à base de bleu ou de mau- 


Bijoux'et bibelots ; 


C2 


lorsque tout chez son mari était | Claude et ses soupçons, sa par excellence où règnera la quiétude et Ia confiance, ve, ou même noir et blanc égayé 
: de couleurs plus vives, Surtout 


mensonge. I1 l'avait dupée, il ne |chirante jalousie et ses motifs. | ble et nous sortirons, Cela nous % \ 
D 0 ap ris AB l'écoutait, sans, l'interrom- LAOAIER 0 QU J'ERpR 1 Donnez-moï, mon Dieu, la force de supporter courageu- Dpur un ses gs à miss dire 
UE LS do eue me A ns à pou 0 La Llle gro stéré sement les désappointements, les difficultés et les chagrins que | |: Coff ret A ef rpg ed 
elle datait de longtemps. aucune réaction, Elle s'impatien- | mais elle ne voulut pas lui faire | j° réricontrerai sur cette route nouvelle, J'ai besoin de votre la joie de tous, Si vous avez les 
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Mae van al ue al aan ge ae ut ROSE Docu tene qu es nombreux devoir qu m'attendent. ) ACER DOLPrLE 
était sous l'emprise de cette cel”, les ‘événements ; # x À : } | | x Adbes qu jee à leur bou Bit 
ri A rage go 5 ae M or , et DE Bénissez, Seigneur, ce jour merveilleux de pue union; | AUS 1 ebiid de mL le 
seul geste à faire pour le rame- [l'instabilité de votre € para bénissez dès. maintenant les parents que nous deviendrons, si |! ose e nt line asrdrenne TO DE SE 
ner à elle? Avec une a la certitude d'un conflit entre vous nous jugez dignes de ce privilège ét de cette responsabilité, |’ vante & qui ainsi oublient le 

sui 6 éance VAtE 4 # ans. 
MA Te sg ane sa Ménoire none linge diet. Et lorsque le charme de notre jeunesse. aura passé, quand | ” k LOUISE * 
per one press maléfique qui er 2. jamais Frans ni es- # & qui Pic les soucis et les Te de la V que ne mat : 
a hantait. ean- . dit-elle avet| jours l'air de l'attendre, , faites que l'attrait d'une affection vigilante, d'une ten- À ; 
û - | lassitude, le défen- À 0 He Voici quelques: conseils qui! Vider le oir d'eau chau- 

a RES EN ES dre, cd 'éllaqueit | Een os 2 pci vi dresse démonstrative et d'une confiance illimitée exerce un | ont vous apporter au cours| de au moins une fois par mois, 


charme plus grand encore sur nous deux afin.que, la main dans 
la main, nous éprouvions une incomparable satisfaction à vieil- 
lir ensemble tout doucement au souvenir de nos vies Confon- 
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e l'été plus de joie, de sécurité 
et de confort: Si vous possédez 
un chalet, réparez les escaliers, 
les planchers ou Ja véranda en 
mauvais état; ajustez les grilla- 

es; vérifiez Îes les et les fils 


le déjeuner. Elle are are 


— J'airhe autant rentrer ce 


Il était pourtant pen de midi 
uand e atteignit Chênes. 
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a châaufferette du réservoir et 
éliminera la rouille, Afin de ne 
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1 à 12, d'une vieille feuille de 
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À vous procurer la célèbre TI- 
ABB vhez M, #, PIRE: 
avenue Provencher, At-Honiface, 

ar la poste: 41.00 franco, 13377, 


EXCELLENTE OPPORTUNITE pour 
Vendeur ambitieux d'augmen 
revenus, Territoire exclusif dans vos 
tre entourage, généreuse commission, 
boni mensuel, période d'ensui de 30 
ours, Aueun r que Familex, Dépt, 
1600, Delorimier, Montréa 

ON DEMANDE FEMMES DE MENAGE 

ur travail à la journée, et sert 
dar 53-2019, 160-820-1230, 


PRENDRAIS 4 passagers Pour Voyage | 
À Montréal, Auto neuve. Départ St- 
Boniface: 0 juin, le soir, Départ 
Montréal: 18 juillet, Signaler: CÉdar 
1-4, 10-#23-10C 


LER CONRSETS KT SOUTIEN-GORGE 
DE DESEIN INDIVIDUEL SPENCER, 
ouùiles VETEMENTS DE FOND SPI- 
RELLA, faits au: mesures, vous don 
neront une glihougtie plus élégante, 
Mme Dorothée Ledue, , vue Rose, 
Regina, où Mme Loretto Croissant, 

èche, Hask. -16P, 


PEINTRE DÉCORATEUR, travail soi- 
| é à prix modique. Estimation gra- 
À uite, Signaler: CEdar 3-2314, 


NOFA (CHESTERFIELD) ET rau-| 
TEUIL neltoyés à domicile par des 
experts et par la méthode la plus 

| moderne, #10,50 seulement, Prêts À 

K| servir en 4 h, TAPIS NETTOYES à 

domicile ou à l'atelier, 6c du pied- 

carré, Service complet de réparation, 

Amerleun Carpet Cleaners, télépho- 

ne: JUstice 6-1353 jour ou nuit, 

s-710-11C, 


de maisons. Estimation gratuite. 8i- 
gnaler: CHapel 7-3369, 10-828-13C, 
pp nl 

ECOLE FRANCAISE DE COUPE ET 
® COUTURE — En 90 leçons vous pour 
rez réaliser À vos mesures les modè- 
lesude votre choix, Les cours sont 
égalèment donnés, par correspondan= 
ve, Pour plus de renseignements, 
'édresser à Mme Bertrand, 153, ave- 
nas Provencher, Téléphone: CEdar 
51848, 


Corsetière Spencer 


douisser n bonne au es de 0e 
rtant une gaine cogse 
m ACden-sorte Spéneer, fait our 


mesure et dessiné spécialement pour 


vous. posperte pour hommes el 
temmes, Pour rendez-vous, appelez 
MME LILLIAN EVANS, 47, Elm 
Park Road, CHapel 71-4507, kie « 
tele ans d'expérience, 


\1s Pas de cheveux gris . .. 
Al vous faites usage du merveilleux 
produit JAMAIS GRIS, Aussi Cl 
vous souffrez de Rhumatisme où 
d'Arthrite. 

À Ecrivez pour nos dépliants gratuits 

C, C, Jamieson 
L Boite postale 22, Transcona, Man, 
f Téléphone; CAstle 2-4492 


ROVATZOS 


**Flowerland” 


Spécialité: fleurs pour mariages 
Bou uets de corsage et autres 
ÉoiLonnes mortuaires 


253, avenue Notre-Dame, Winnipeg 
Téléphone WhHitahall 3-2934 


SERVICE DE 
TÉLÉVISION CIE 


# 
NUIT $1.50 
CONGÉ la visité 


JUstice 2-7776 


Nous parlons français 


Prenex un repas à la dinde servi 
n'importe quel jour de ip semai- 


ne saut le dimanche, a 
entre 11 h. 30 am. 
ét h, pm. 4% 
eu 
344, rue Main, Winnipeg 
Un régal pour toute la famille 


Notre spécialité: le poulet #rit 


Salle de banquet 
pour toutes occasions 


Téléphone WHitehell 2-9076 


La 


"Norwood Jewellers” 


105, avenue Marion 
St-Boniface, Man, 


Téléphone: CHapel 7-2790 


Inspecteur officiel des montres 
du Canadien National 


Réporations de montres, horloges 
et bijoux notre spécialité 


PHARMACIE 


PHARMACY 
Maintenant située à 
243, rue Marion, Norwood 
. A l'angle de la rue Traverse 
À mi-chemin entre les rues 
Taché et Des Meurons 
Téléphone: CHapel 7-3533 
Nous livrons à domicile 
Cartes de souhaits en français 
et en anglais 


306, éditice Avenue 


SERVICE DE MENAGE de bureaux ouf  Idé 


WILFRID ROYAL (INSURANCE) LIMITED 


BAFÉCON: Mr pee 


Téléphone: WHitehall 3-1558 


PA ERA RARE EN 


{la 


umrasyvtté ' 


: b 


W Furb 
pen 4 e Furby, 
qe muies, Les Qi 
et " ateur fournis, Faulios, kw 
CAT A2 

…— Fréci LL] û 
4 À. | og récieux-Banx, Lo 


rune 48474, 


4 pièces, Réfrigérateur, 


toilette at évier, 


ln rer ARE 


Au soubassement, 


bre. ler juin, 840, Aubsi, chambre 

dbiée, A ler fuillet, M ner 

17-6082, "#8 781-100, 

TenpLléphober  |'AnmGLR à VERS — convigéeel 

x chalet, X 

y une petite annonce Ever complet. Relroidisseur à le 
|" signalez SPruce 5-8443 gueurs douces. r'ous en très bon état, 
f ignaler: Chdar 23-1907, 2-108-10€, 
L'OROREE EEE D 
: « fe l'après À LOUER — Précieux-Sang, Grande 

âu lundi au vendredi * "ehambre et eufline meublées, avse 


î 
‘ 


ji Pour un ou 2 hommes, Signaler 
MINANE CiSHEY — Vous pouvez mains | Chapel 1-#463, can 100 
A LOUER — Si-Boniface, 210, rue Bers 


trand, Une grande chambre meublée, 


Facilités de ouisine, A 


l'hôpital, 10-#18-12C 


ter #4 | À LOUER = Si-Bonitace, 197, rue Mass 
son, Une chambre meublée, Près ba- 
silique, Libre immédiatement, Sign. 

10421100, 


ler WhHitehali 53-5304, 


' À LOUER — St-Bonlface, Prés basilis 
ue et autobus, Logis privé: 4 gran 
e 


es” plèces, Beaucoup d'armolires 
culsine 
ens nérieux, 
ignaler: CHapel 17-6377, 


Libré immédiatement 
10-422.10C 


Meurons, Logis non-mæeublé: 2 pié 


une rue de 


| 


Nouvellement décoré, Pour 


À LOUER — St-Bonitace, 535, rue Des 


ces, Armoires de cuisine, Broché pour 


blé: 3 piècés, Pour 2 demoiselles qu 
travaillent, Signaler: CEdar 3-60 
ou d'adresser à 551, rue Des Meurons 
après 4 h, 30, 10-825-10C 


| A LOUER — St-Boniface, Logis: 4 piè- 
er 


ces complètement privé, Libre: 
juin, #75 par mois, S'adresser à 210, 
rue La Vérendrye, 10-815-12C 


4-6 P, | À LOUER — St-Boniface, Central, Lo- 
fs: 3 pièces, Signaler: CÉdar 3-61762 


entré 7 het 9 h, p.m, 10-831-10C 


| A LOUER — Lac Falcon, Chalet d'été: 


poële, Signaler: CEdar 3-1686, après | 
n 10-82-11, | St-Boniface 


A LOUËR — St-Boniface, Logis meus 


i 
, 
' 


4 chambres à coucher, Poéle et ré- 
frigérateur électriques, Batterie de 
cuisine, Libre pour le mois de juin 
et 2 semaines commençant le 15 août 


jusqu'au 31, Pour information, nl- 
gnaler; CHapel 7-3705, 10-#10-10C, 
|A VENDRE — 1 divan et 1 fauteuil, 
al pour chalet, Signaler: CHapel 
17-5195, 10-819-10C, 

A VENDRE — Poële électrique ‘Mc- 
Clary”, 40", Très bon état. 950, 8i- 
gnaler: CHapel 7-1950 10-8217-110, 


ÜA VENDRE — SEBonitace. Prés basi- 


lique et autobus, Grande maison: 4 


chambres à coucher. $4,000 comptant 


Balance À termes, Pas d'agents, Si 


gnaler: CHapel 7-8621, AT-STI-TT 


chambres à coucher, 
à la grandeur, Let: 80° x 100", 
réduit pour comptant, Pas d'agent 
Signaler: ALpine 3:1429,  10-809-11C 


FIST, À VENDRE — St-Vital. Maison: 3 
Soubassement 
Prix 


A VENDRE — La Broquerie. Maison: 


èces. Une 'acre de terre, Près 


pa 
église et école, Eau courante, 


dresser à M, Jean DeGagné, La Bro- 


Auel 4-5393, 


uerie, Téléphone: 
} ” CLCRC TES à 3 


A VENDRE —- St-Boniface centre, Mal- 
son l}4 étage: 6 pièces. 4 chambres 


à coucher. Lot: 45", Chauffage: huile 


Garage, Prix très raisonnable, Comp- 


tant requis: #2,500, Balance termes 
er: A. 


Appel 
8 ou CHapel 7-6964, 10-816-10C, 


A VENDRE — Magasin général, dans 
milles 
innipeg. Bonvchiffre dlaffaires, 

haut 
Beau- 


villägé canadien-français. 55 


de 
Logis moderne: 8 pièces, æ 
du magasin. S'adresser à J,-0, 


lieu, Haywood, Man, 10700-10P 


A VENDRE — Bungalow en #tuc, rue 


église et hop 6 pièces, Possibilit 
2 pièces en haut, Grandeur: 30° x 40" 
Réservo 


Desauiniers, GLohe 3- 


ir à éau douce, Aussi à mo- 


teur pour eau chaude. Bon état, Prix 


modéré. S'adresser à Max Coupal 
CP, 92, Montmartre, Sask, 
9-199-10P 


SPENCER 


Vétements de base faits sur me- 
sure pour soulagement des maux 
de dos et mauvaise posture, 

Pour un rendez-vous, appeler, 
après 4 heures, Mme J. Haskell, 
représentante, JUstice 9-2671, 281, 
rue Lansdowne, Winnipeg 4. Pour 
références, appelez Mme Courteat, 
CEdar 3-5016. \ 


Horloger suisse 
Louis Matile 
h £.4 
& Fils 
maintenant au no 237, rue Garry 
vis-à-vis le nouvel Hôtel des Postes 


Téléphone WhHitaholl 2-6625 


PIANOS ET ORGUES 
A VENDRE 
Agent ‘exclusif pour les pianos 
Heintzman et Sherlock-Manning et 
les orgues Hammond, 
Communiquez avec notre représen- 
tant français, M, Jean Carignan. 
J. J. H, McLEAN & CO. LTD, 


Angle des rues Graham et Edmonton 
Wiñniper - Tél: WHitehall 2-4231 


GUERTIN Frères 
MARCHANDS DE PEINTURES 
— Gros et détail — 
Accessoires pour peintres 
343, rue Sherbrook 
Winnipeg — Tél, SUnset 3-7258 


On vous débarrassera 
promptement et gratuitement 
des animaux morts, 


MID-WEST -RENDERING 


. 


Appelez à nos frais 
Usine: CHapel 7-1347 


Après les helres de bureau: 
: CHapel 7-9295 


St-Boniface, Manitoba 


On demande vieille monnaie 
et vieux timbres 

Pour recevoir part payé, très gros 

catalogue des prix que nous/payons 

pour vieille münnaie et vieux tim- 

bres, faites parvenir 25 sous en 

monnaie à 


ALBERT STERN & CO. 


616, édifice Melntyre 
416, rue Main, Winnipeg 2, Men, 


Winnipeg, Man. 


SECE, Se 
re EE 
RE 


URGENT DEVONS DEMENAGER 
irons ma: à St-Boniface, Nore 
wood où Bt-Vital, Paverons bon mone 

tant, Signaler: CHapol 71-2446, 
42-5027, 


Si VOUS DESIREZ TOUT COMPTANT 
pour votre maison, appelez a 
dette à MPruce 3-3369, Ausl EN. 

RE maison avec comptant requis 
partir de 4900! 26-2097, 


À VENDRE 
St- Vital — Paroisse le-Marie, Hunga- 
lüw:! 6 pièces, 3 chambres à coucher, 
Situé sur beau lot, rue Vivian, Près 
toole et centre d'achat, Possesuion: 
ler juillet, Compas requis: #4,000, 
Ages exclusits: J, Campeau, Globe 
31901, ou D. Paillette, GLobe 1-33], 
Contiez-nous la vente 
! de vos propriétés, 


CRABB & COMPANY, LTD, 
Fondé en 1924 


290, rue Gerry, Winnipe 
Téléphone: WHitehall 24-5248 
10-830 10€, 


À VENDRE 

SteBoniface— ue Kitson, près Taché, 
Maison: 7 pièces, Revenu, mensuel 
du haut: #00. Soubassement à la gran- 
deur, Chauffage: huile, Très propre. 
Comptant requis: #2,500, 


St-Bonifave — flue Notre-Dame, près 
Taché, Maison! & pièces, Propre. Sou- 
bassement à la grandeur, $ÿ,000, 

AVenue Provencher, 


Malsont: 6 pièces, à chambres à cou 
cher, Chauffage: gaz. Soubassement, 
59,600, Petit paiement initial, 

St-Vitai — Chemin Ste-Marie 
comptant, Jolie maison: 4 
L 


u 


#500 
pièces, 


S'adresser à R;-G, Lavigne, 
1134, chemin Sle-Marie, St-Vital 
Téléphone: Alpine 3-0546 

10-826-100, 
ne ne à 0 


À VENDRE 


Si-Boniface — Bungalow: 5 pièces, 3 
chambres à coucher, Près de toutes 
commodités, Prix: 84,500. 82,000 comp- 
tant, Balance facile, 


St.Boniface — Près basilique, Bunga- 
low en stuc: 4 chambres, à coucher, 
Grande cuisine et salon, Cave com- 
pie, Chauffage: huile, Garage, 
irand lot, $12,900 seulement, Comp= 
tant requis: $3,000, Balance: #75 men- 
suellement, 


Norwood — ‘’Shanty'': 3 pièces, Beau 
et propre, Soubassement partiel, 
Prix: 85,850, Comptant requis: #1,500, 
Balance: $55 par mois, 


St-Boniface — Duplex: 7 pièces, 4 et À. 
Revenu mensuel: #120. #10,900, #2,500 
comptant, 

JR, POIRIER REALTY Co, 
Signaler: GRover 5-1876 
10-814-10C, 


\ À VENDRE 
St-Bonitace —:Près hôpital, 


Duplex 
moderne: 4_et 4, 2 pièces au Ssou- 
bassement, Garage double, Grand lot. 
$8,000 comptant, Balance: termes fa- 
ciles, 

St-Boniface — Près hôpital: Maison: 
4 pièces. Soubassement.à la granleur, 
Chauffage neuf: huile, $6, À ter- 
rues. 

St-Vital — Rue Morier, Près église et 
école Ste-Marie, Bungalow: 5, pièces, 
3% chambres à coucher. Chauffage: 

az, Lot: 50° x 120’, 84,000 comptant, 
alance à termes. 

St-Boniface — Près écoles ét basilique. 
Magasin d'épicerié et viande en stuc, 
32 x 42. Congélateur, comptoirs, 
balance, etc, 4 grandes pièces pour 
propriétaire, Chaugege: huile. Ga- 
rage, Revenu mensuel; #4,000. 812,000 
comptant, marchandise incluse, Ba- 
lance assumée par propriétaire, 

St-Boniface -— Près ‘écoles, Maison: 
11% étage. 7 pièces. Plomberie dou- 
ble, Lot: 50 x 120’, Peut avoir revenu. 
$10,500 à termes faciles. 

St-Boniface — Près hôpital. Maison: 
612 pièces. 3 chambres À coucher, 


Taxe: $#168,00. $4,000 comptant, Ba- 
lance: termes, 
St-Boniface — Près écoles, Maison: 


5 pièces, 2 étages, 2 chambres À cou 
cher, Chauffage: huile, Taxe: $113.00, 
$11,900 à termes, 

St-Boniface — Près hôpital. Magasin 
d'épicerie et viande, Nouvellement 
décoré, 4 pièces pour propriétaire, 
Logis de 3 pièce® au 2e avec revenu 
mensuel: $70.00, Lot: 75° x 90, Chaufe 
fage à l'huile: neuf, Revenu men- 
suel: $5,500. $6,000 comptant, Balan- 
ce à termes, À 

St-Boniface -— Chemin Elisabeth. Bun- 
galow: & pièces, 4 chambres À cou- 
cher, Lot: 66° x 120’, Chauffage: az, 
Possession immédiate, $4,000 comp- 
jants Balance assumée par proprié- 
taire, 


S'adremer À À: AYOTTE 
191,#1vd Dollard, $t-Boniface 
Téléphone: CEdar 3-5845 
10-813-10C, 


VETERANS REALTY 


302, édifice Melntyre 
Téléphone: WHitehall 2-7125 


St-Boniface — Düplex: 7 pièces. Age: 
34 ans, Revenu mensuel: $70, Double 
plomberie. Entrée privée, Chauffage: 
huile, Garage, Comptant requis subs- 
tantiel. 

St-Boniface - Près école Marion. 
13,600, Bungalow: 4 piècés. Chambre 

coucher et salle de récréation au 
soubassement, Chauffage: huile, Ti- 
tre clair, A termes. 

Norwood — Rue Eugénie. Prix réduit. 
Maison de famille: 5 pièces. 3 cham- 
bres à coucher. Congélateur compris, 
Chauffage: huile, Garage. A termes, 

Norwooë — Près Holy Cross. Prix ré- 
duit pour vente rapide. Bungalow: 
4 pièces. 12 ans, Planchers: chêne. 
Grand lot. Salle de récréation, 
termes. 

Norwood — Près’ rue Taché. Maison 
de revenu: 7 pièces. 4 en, bas, 3 en 
haut. Soubassement complet, chauf- 
fage: huile, Lot: 50". A termes. 

St-Pierre est — Belle terre: 180 acres, 
sur section 16-64, Bonne maison et 
étable neuve. Puits artésien. 70 acres 
en culture, Prix: 86,000, Comptant 
requis: $2,400, 

St-Vital — 170, rue Sterling. Bungalow 
en stuc: 4 pièces, 3 ans. Grande cui- 
sine et salon, Câve à la grandeur, 
Chauffage: huile, Lot: 80’ x 300’, Près 
écoles et autobus, Comptant requis: 
52,500, Balance $95 par mois, PT. 
Une hypothèque ouverte seulemente 

Otterburne — Petite fermelde 18 acres. 
Maison: 26 x 30. Bonne étable et 
poulailler. Puits CRUE Idéal pour 
élévage de volaille, Près village et 
école, Prix: $5,300. 

N. Bernier, 594, rûe St-Jean-Baptiste 

CEdar 3-2027 
O0, 3, DeSteur, 56, zue, Lawndale 
GLobe 2-2285 
dos, Carrière, 236, rue Kibson 
CEdar 3-5388 
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SYLVESTRE REALTY 
AGENT D'ASSURANCE * 
455, Louis-Riel, St-Boniface 


Résidence: CEder 3-5050 
43-5M6-TF. 


Pour achat, vente ou’échange de 

propriétés de ville où de campa- 

qne, fermes, commerces ou hôtels 

Prêts — Tout geñre d'assurances 
* S'adresser à 


ABPIN REALTY 
120, ave procnenet, A Benitnes 


Téléphones: Bur. 1.802: 
: 3 Rés: G 23618 


A 
| 


| 


LA LIB 


Jubilé sa 


[1 


(L 


TÉ 


LE PATRIC 


tal du R. P. C. Ruest, | Au 


l'ainé de trois frères, prêtres Oblats 


Le R, P, Cflarles Ruest, OM; 
qui depuis 25 ans son mie 
nistère sacerdotal au ice des 
Indiens, fut l'objet d'une ‘Lg res 
marquable mardi dern au 
pee onnat indien de Kenora, 

nt, à l'occasion du 25e anni: 
veréaire de son ordination sa: 
cerdotale. 

I célébra une messe solennel- 


le d'Actions de grâces dans la 
chapélle de l'école 1 48 
sisté de ses deux Ad 
dat et Denys, re 

gun n, ue jacre, 4 
eux als, ils exercen 

leur ministère a ice dés 
Indiens et des Métis) chant 
était assuré par les étudiants in- 


diens, Le Père Denys Ruest don. 
na le sermon de! circonstance, 
exaltant la grandeur du sacerdo- 
ce missionnaire el: rappel à 
grands traits les étapes ge la 
vie si remplie de son frère 

«* 


les, 

Dans l'assistance, on remar- 
quait spécialement la présence 
des frères el soeurs du jubilaire, 
tous venus du Manitoba, de Mgr 
Eugène Hébert, P.D., V.G,, curé 
de Keewatin, diocèse de Fort 
William, Ont,, du R, P, Aimé 
Lizée, provincial des Oblats du 
Manitoba, du KR. P, Eugène Du 
breuil, recteur du collège de 
Gravelbourg, du R, P, Albert 
Girard, supérieur. du Juniorat 
de la Ste-Famille à St-Boniface, 
et d'une trentaine d'autres 
Obblats représentant lës mai- 
sons et les oeuvres Gblates de 


| l'Ontario ouest, du Manitoba et 


de la Saskatchewan, 
Au cours du banquet, les en- 
fants indiens du pensionnat ‘ex- 
primèrent leur reconnaissance 
au Père Principal par des chants 
remarquablement exécutés, I] 
convient de mentionner ici que 
des jeunes Indiennes, pension- 
naires à Kenora mals venant de 
la réserve de Maniwaki} Qué, 
ont offert un superbe bouquet 
de roses au jubilaire et lui ont 
lu une adresse en un parfait 
français, Dans l'après-midi, sous 
la direction de leur professeur 
de gymnastique, M, Léonard, les 
jeunes indiens de l'école offri- 
rent un programme d'exercices 
Le bay grd particulièrement ap- 
précié des spectateurs, Dans 


ON DEMANDE 
Pour le District stolaire de 
Dupont, no 2288. Une institu- 
trice, Environ 15 élèves aux 
gun 1 à 8, Ecole moderne, 
lectricité, téléphone, chauf- 
fage automatique. Logis près 
de l'école, Salaire selon qua- 
lifications. ‘S'adresser à) M, 
Dupont, sec.-trés., St.Georges, 
Man, Téléphone: Pine Falls 
927, 9-797-110, 


ON DEMANDE 
Une institutrice qualifiée l'é- 
cole St-Jean, no, 1508, pour 
une classe: grades 1 à 8. 20: 
élèves, Salaire d'après l'octroi 
du Gouvernement, Résidence 
incluse dans l'édifice de l'éco- 
le, Electricité, téléphone et 
chauffage automatique, Sur 
très bon chemin, à 5 milles 
du village, Pour le début de 
septembre. S'adresser à M, 
Luce Gautron, sec.-trés,, Hay- 
wood, Man, 5-705-10P, 


ON DEMANDE 
Pour la commission scolaire 
de Fatima, no 2334, institu- 
teur ou institutfice pour gra- 
des 1 à 8. 20 élèves, Chambre 
disponible, ou pension. Chauf- 
fage à l'huile, Grande route 
à la porte, Salaire: $400 en 
plus de la cédule du Gouver- 
nement. S'adresser à H, E, 
Granger, secrétaire, Commis- 
sion scolaire de Fatima, Stead, 
Man, 8-778-130, 


ON DEMANDE 
Une maitresse avec expérience 
pour les grades 2 et 3, à l'éco- 
le du village de St-Adolphe, 
Salaire selon échelle du Mi- 
nistère de l'Education. Prière 
de spécifier qualifications et 
nombre d'années ie nc CT 
S’adresser à (Mme) Gabrielle 
Courchaine, sec, Ecole Dubue, 
St-Adolphe, Man, 
10-817-110C, 


ON DEMANDE 
Deux instituteurs ou institu- 


trices bilingues pour écoles de 
Craig Siding 2081, Rita, Man, 
(38 milles à l’est de Winnipeg 
sur no 15). Chaque école aura 
de 15 à 20 élèves Ecole no 1, 
située 11% mille du village, 
chauffée au bois, No 2, cen- 
trale moderne, chauffée à 
l'huile, Salaires d'après octroi 
du Gouvernement, Pour plus 
de renseignements, s'adresser 
à Mme Hélène Toupin, sec.- 
trés, école Craig Siding 2031, 
Rita, Man. 6744-110! 


| 


ES | 


TOUGAS REALTY 
190, avenue Provencher 


A VENDRE 


St-Boniface — Cottage: 4 pièces, 12; 


ans, $8,900 

St-Boniface — Duplex: 8 pièces, Près 
de toutes commodités. "#13,000, Ter- 
mes faciles, 

PARIS 4 se Ace Maison 
moderne: es. auffage: 
Garage. #12,000. dé 

St-Boniface — Commerce: épicerie et 
viande. PT rt Lust et 
accessoires. Louerait magasin seul ou 
avec logis, 

Norwond — Maison de revenu, ffrès 
Précleux-Sang. jose 4 pièces Fa 

ropr re, plus revenu mens 
Fit 514,000 ? termes, re 

Magaïin général — Dans bon village 
canadien-français, 18 milles de Win- 
nipeg, Gros cl e d'affaires. À 

ttage: 


St-Vital — Chemin Ste-Marie, 
St-Germain — Chemin Ste-Marfe: Mai- 


D 


4 pièces. 53,000 
n: 4 pièces, Lot: 4 acré, 59,800, 
a, GARE ASE mat 
milles de n À | 
chandises enr on 30 Loyer: #50 
MR ET et logis moderne: 


ed gi d'hypothéques, 
Rypohèques rapport “a'impôt. + 
Téléphones: ! 


BUREAU: C 17-8178 
à3, Toulengets WA BUT 


Al oblat, de St-Laure 


Ja | nous avions la deuxième assem- 


soirée, une séance d'hommage 
fut enfin offerte pour permettre 
aux enfants d'exprimer une nou- 
vélle fois leur témoignage de re- 
De nt” : 
e R, P, Charles Ruest est né 
à St-Anaclet, diocèse de Himouy- 
sidi, P.Q, le 6 juillet 1908, Arrivé 
jeune au Manitoba, où ses pa- 
rents s'établirent sur une ferme 
à St-Pierre, à quelque 40 milles 
au sud de Winnipeg, 11 fit ses 
études classiques au Juniorat de 
la Bte-Famille 4 6t-Boniface, | 
prit le saint habit aunoviciat | 
le 14 août 
1929, prononça en cet endroit 
ses premiers voeux de religion le 
15 août de l'année suivante, puis 
li fit ses étudés philosophiques 
et théologiques au scolasticat du 
Sacré-Coeur à Lebret, Sask,, où 
il prononga ses voeux perpétuels 
lé 8 septembre 1938. Il était or- 
donné prêtre le 29 juin 1935. 
Dès l'année suivante l'obédien- 
ce l'envoyait à Fort Alexandre 
où il se mit généreusement, à 
l'étude de la langue saulteuse et 
put blentôt commencer son mi- 
nistère auprès des Indiens de 
l'école-pensionnatet de la réser- | 
ve, En 1938 flkdevenait mission- 
naire dans la région de Camper- 
ville, puis principal du pension- | 


nat et curé de la quasi-paroisse, 
En 1949-I1 revenait:à Fort A-| 
lexandre à titre de supérieur et 
de principal du pensionnat, De-| 
puis 1956, il continue ce même 
ministère d'éducation auprès de 
la jeunesse indienne du pays au 
pensionnat de Kenora, Ont, 

Le Père Jubilaire a deux frè- 
res qui sont Oblats dans la mé- 
me province du Manitoba, les 
Pères Adéodat et Denys, et trois 
soeurs chez les Missionnaires 


Oblates du -S.-C, et de MI, | 


7 


Chevaliers 
de Colomb 


Conseil Provencher no 2450 


Par une température excessi- 
vement maussade et pluvieuse, 


blée du mois, le 26 mai dernier, 
Il fallait bien s'en consoler en 
songeant que cette pluie faisait 
les délices des jardiniers... L'as- 
sistance à l'assemblée était pres- 

ue normale, en dépit de tout, 

‘était l'assemblée réservée à no- 
tre conférencier, frère J.-R, Doi- 
fon, Il sut” nous intéresser par 
une causerie sur le problème du 
surpeuplement de notre globe 
terrestre et comment les commu- 
nistes se servent de ce problème 
pour se créer de nouveaux adhé- 
rents. Espérons que ces derniers 
trouveront bientôt la méthode 
pour une émigration massive 
vers d'autres planètes ,,, | 


“Déjeuner-communion .: | 


Le 2b mai dernier avait lieu | 
rotre déjeuner-communion, L'or-| 
ganisateur de cet événément, le| 
frère R,-A.-L, Mercier, a droit à 
nos remerciements pour cette 
belle fête, À la messe en l'église 
du Sacré Coeur, le R, P, Cléo- 
phas Lafrehière, O.M.I,, curé, eut 
d'heureuses paroles our félici- 
ter les Chevaliers du travail gé- 
néral accompli par la chevalerie, 
11 fit également allusion à la ré- | 
cente Visite du Chevalier Supré- 
me,’ Luke E. Hart. Ce dernier a | 
été vite reconnu pour ce qu'il! 
est: le prototype du laïc profon-; 
dément chrétien et l'apôtre de 
l’action catholique, 


| Une innovation 

Plus,de cinquante assistaient 
au jovial sdéjeuner qui suivit, 
Nous avions le’ plaisir de revoir 
plusieurs anciens, actompagnés 
de leurs dames. La présence ‘des 
dames fut une heureuse innova- 
tion qui sera sûrement répétée 
dans l'avenir, 

Le frère J.-R, Doiron, chargé 
des prépäratifs. du déjeuner, et 
cela presque à la dernière heure, 
s'acquitta de cette nouvelle tâ-| 
che avec son savoir-faire accou-| 
tumé et a servi un excellent dé- 
jeuner, Remercié chaleureuse- | 
ment par le Grand Chevalier, 
frère Josaphat Gauthier, le mai- 
Itre d'hôtel rejeta tous ces hon- 
neurs et en attribua tout le mé- 
| rite à sa digne épouse. 


Au revoir . \ | 

C'est le temps des vacances] 

et les’ activités seront un peu à! 

[la baisse. Tout de même, n'ou- 

[bons pas d'assister régulière- 
| 
! 


ment aux assemblées, 
LA 


BISTOURI. 


Pour réparätion de montres 
sûre et garantie 

Apportez-nous où envoyez-nous 
votre montre pour une éveldation 
gratuite. Noûs pouvoñs vous offrir 
un service meilleur et plus prompt, 
à prix plus modique sur toutes 
réparations de montres, horloges 


ou Nper 

Toutes les montres sont soigneu- 
sement réglées et ajustées grâce à 
notre nouvel instrument électront 
que, vous garantissant uh travail 
soigné et de qualité, : 


Frièsen’'s Jewellers 
| Boite 12, Carmen, Man. 


: 


\ 


N'achetes jamais 
un appareil électrique avant de voir les 


PRODUITS 


Félerinage 


C'est dimanche prochain 5 


juin u'aura lieu le pèlerina e t tlled With the undersigned at|must be fl 

ann à à la rotte de Lourdes de fa rent, Western Huiuain x 59" Main [a gr, : Wenarn Blida, 4 3% Main 
À n ñ ' î : 

SbNorbert, Tous les parolsslens UE nd duy of July, À.D. 1000, Pre ne BAS dé 0! JUS AD 106, 


Sacré-Coeur 


sont invités à prendre 
erinage, Départ de 1 


acré-Coeur, coin Lydia et Ban- 
, de l'après-midi, 1] 


natyne, à 2 


y aura deux autobus à la dispo- 
sition du groupe, 


Département de Police, 
Cité do $t-Boniface 


DES SOUMISSIONS 
"POUR 2 AUTOMOBILES 
seront acceptées jusqu'au 14 juin 
à ll h. am. Pour tous renseigne- 
ments supplémentaires, s'adresser 
Bouer, secrétaire, 
BP, 90, 
St«Boniface, Man, Chapel 7-4871, 


à M, Charles 


Commission de Police, 


Des soumissions 


Cathédrale, 


mission, 


LA DIVISION DE LA RIVIERE 
LA SEINE No 14 
recevra des demandes d'instituteurs 
et: institutrices qualifiés pour en- 
seignement secondaire, Salaire en 
rapport avec l'échelle adoptée pour 
la division, Pour, renseignements et 
demandes, s'adrèsser à M, le Dr 
‘F, P, Doyle, président, Ste-Anne, 
Mon, Téléphone: GArden 2-5153. 


Division scolaire 
de St-Boniface No 4 | 
DEMANDE DE SOUMISSIONS 
séparées 
scellées seront reçues jusqu'à midi 
le mardi 14 juin 1960, pour ld 
peinture de douze salles de lasse 
à l'école Frontenac de St-Boniface, || 
Tous les détails peuvent être |! 
obtenus aux bureaux de la com- 
mission scolaire de St-Boniface, à || 
l'Institut Collégial Provencher, an- 
ale des rues St-Jean-Baptiste et 


On. n'acceptera pas nécessaire- 
ment la plus basse ni aucune sou 


J.-A, DANSEREAU, 
secrétaire-trésorier, 


Division scolaire 


de St-Boniface No 4 
DEMANDE DE SOUMISSIONS 
séparées et 
scellées seront reçues jusqu'à midi 
le mardi 14 juin 1960, pour pour- 
voir et installer des systèmes d'in- 
tercommunication dans les écoles 
Motion, Prendergast et Frontenac 


Des soumissions 


à St-Boniface. 


Détails et formules de soumis- 
sions peuvent être obtenus aux 
bureaux de la commission scolaire 
de St-Boniface, à l'Institut Collé- 
gial Provencher, angle .des rues 
athédrale, 

On n'acceptera pas nécessaire- 
ment la plus basse ni aucune sou- 


J.-A, DANSEREAU, 
secrétaire-trésorier, 


St-Jean-Baptiste et 


mission, 


surveiller 


ment’ à l'étude, 


somption de Transcona. 


1) A 
nutes 
2) Dans un secteur 


nes-françaises, 


nelle. 


canadiennes-françaises), 
2) V 


promouvoir, celle de 


française au Cana 
609 Leola, CA 2-0739 


chambres à couch 
cave complète, thauf 


meilleur en 


LA DIVISION SCOLAIRE 
DE LA PRAIRIE 
DU CHEVAL BLANC No 20 


a besoin de profèsseurs de High 
School qualifiés: un principal et 
deux professeurs de’ High School 
dans les centres suivants: 

Elie: un principal bilingue, doit 
enseigner les grades 11 
trois classes de 
School; homme, de préférence. 


St-Eustache: deux professeurs 
bilingues, pour les grades secon- 
daires, selon les décisions du prin- 
cipal; hommes, de préférence. 

Salaires. selon l'échelle actuelle- 


Envoyez toutes demandes à M, 
Oris-J, Aquin, secrétaire-trésorier, 
Boîte postale 88, Elie, Man.; ou 
bien, pour plus amples informa- 
tions, téléphonez Elie No 2, 
S-S01-TF, 


Message spécial adressé aux 
familles canadiennes-françaises 
en quête d'un logis 
en centre urbain 


Vous êtes cordialement invités À 
vous enquérir des conditions d'achat 
de logis dans le secteur est de la 
ville de Transcona, pour les raisons 
suivantes que nous considérons très 
avantageuses et pour vous, 
vos enfants, et pour la paroisse ca- 
tholique de Notre-Dame de l'As- 


Bénéfices personnels 
roximité (pas plus de 5 mi- 
é marche) d'une église et 
d'une école (dirigée par les Soeurs 
Oblates) catholiques françaises. 

ui compte ün 
bon nombre de familles canadien- 


3) 11 sera possible pour vos enfants 
d'y conserver leur langue mater- 


Bénéfices paroissiaux et culturels 

1) Vous renforcissez le nombre de 
paroissiens de Notre-Dame de l'As- 
somption, devenue, paroisse stricte 
ment canadienne-française au début 
de l'an 1960 (environ 140 familles 


ous prêtez main-forte À une 
cause qu'il vaut bien la peine de 


, plus particu- 
lièrement au Manitoba, Presbytère: 


On offre des maisons à 2 ou 3 
Toutes ont 
ge au gaz 
ou à l'huile, armoires de eulsiné 
en acajou, sont construites par le 
ntrepreneur de ET 

He D s'échelonnent de $10 


, Paiement initial: 


part à ce! 


M 
lale of the 
ln ueñisebe, 


DATED at the City of Winnipeg, in 
église du | ybioms, dis Soth day of NA À ma toba, his 40h day of Maÿ, A.D, 
1060 | 


et 12, 


High 


pour 


culture 


1,500 ou 


moins, Où accepte des éch NA 
age résidant: Login à CAS 
2-9107, 8-782-T.F. 


ches 


FONTAINE & COMPAGNIE 


165, avenue Provencher, St-Bonitace 


GENERAL QD ELECTRIC 


duiy venifled by 


uin 1960 
Léstone à 


NOTICE TO CREDITONS 


sl RE on 


retired farmer, de 
ALL, elaims against the abuve 
duly Air by de ee Bolt ae 
with the undersigned at 


St-Bonitace, le 3 j 


NOTICE T0 CRHDITORS 
ST EE 
Parle Prièst, déccased, | 


A claims against the above estate 
ae nt PE talutory Declaration, 


TED at the City of Winnipeg, in 
RCOUX, DUREAULT MARCOUX, DUREAULT 

de BETOURNAY, & BETOURNAY, 

Solicitors for the Exeévutors, 


Solicitors for the Exeoutor, 


Va 
0 


Est Lddt & Walk Lid 


ASSURANCES = IMMEUBLES « MHYPOTMEQUES 
EM ADMINISTRATIONS DE PROPRIETES 


100, édifice Paris — Téléphone WHiteholl 3-5408 — Winnipes 1 


Si vous songez à acheter 


une nouvelle CHEVROLET 
une nouvelle OLDSMOBILE 
un camiôn ou une automobile usagée. 


N'allex pas conclure un marché avant d'avoir vu 


MARCEL HAJOTIE 


chez 


UM : 
Community Chevrolet Oldsmobile Ltd. 


1149, RUE MAIN, WINNIPEG 4, MAN 
Téléphones: JUstice 9-34 (Résidence: ALpine 31825) 


Année Mondiale des Réfugiés 


GRAND SOIR des 
2 AUTOMOBILES 


à l'Aréna de Winnipeg 
le jeudi 16 juin 


Les portes ouvriront 
à6h,pm. 


Plus de 
$12,000.00 


en prix 
© Plymouth 1960 


Les jeux commenceront 
à 8h, pm. 


$2.00 
POUR 15 PARTIES 
Tous les profits pour 


le Comité manitobain de 
l'Année Mondiale des Réfugiés 


© Vauxhall 1960 


© Moteur, bateau 
et remorque 


LES DEMANDES PAR LA POSTE 
SERONT PROMPTEMENT SATISFAITES- 


ACHETEZ VOS BILLETS DE BONNE HEURE 
EVITEZ TOUT DESAPPOINTEMENT 
Inclure $2.00 pour chaque billet requis des: 


Chevaliers de Colomb, 


a/s La Liberté et le Patriote, 
619, avenue McDermot, 
Winnipeg 2, Manitoba. 


N'envoyez pas dé monnaie, mais des chèques pu 
mandats postaux remboursables au Comité de l'Année 
Mondiale des Réfugiés, sous les auSpices du Comité ma- 
nitobain de l'Année Mondiale des Réfugiés, avec l'aide 
volontaire des Chevaliers de Colomb. 


\= 40 - 
Voitures usagées 
en bonne condition 


à vendre dans les prochains 30 jours, Toutes 


garanties. Echange accepté. Termes faciles. 


1959 — Pontiac, 2 portes Sedan, 8 cylindres. Transmission 
automatique, 2 couleurs, comme neuve, Chaufferette et 
dégivreur, chaufferette d’engin, 9,500 milles …..S2850.00 


1958 — Dodge, 4 portes Sedan, 6 cylindres, Pneus flambant 
neufs, nouvelle batterie. Chaufferette et dégivreur, 2 
couleurs, bleu et blanc $1995.00 


1958 — Dodge, 2 portes Sedan, 6 cylindres, 2 couleurs, chauf- 
ferette et dégivreur, 19,000 milles 1995.00 


1956 Dodge, 4 portés Sedan, 6 cylindres, Chaufferette et 
dégivreur, 2 couleurs, housses pour siège $1295.00 


1955 — Chevrolet, 4 portes Sedan, 6 cylindres. Chaufferette 
et dégivreur, 2 couleurs, radio 12 


LA 

1958 — Dodge Custom Royal, 2 portes, loit rigide, 2 couleurs, 
transmission automatique, radio, antenne jumelée, hous- 

ses pour sièges, chaufferette, chaufferette d'engin, fené- 
tres “électriques”, en très bonne condition, servo-con- 


\ 


duite et servo-freins ….................. br $2850.00 
1955 —— Ford, 4 portes Sedan, 8 cylindrés. Chaufferette et 
dégivreur, radio, housses pour sièges : $1175.00 


1958 — Volkswagen, 2 portes, en très bonne condition. Radio, 
chaufferette, chaufferette d'engin, feu de pie ee 
freinage ins Mao PLAN EEE ..#1305,00 


1951 = Dodge Station Wagon avec te 
neuf ton sm ste D Tata Er 


1953 — Pontiac, 4 portes Sedan, en parfaite condition $850,00 


1955 — Dodge, 114 tonne, châssis et cabine avec roues dou- 
blés, pneus très bons, Mécaniquement parfait ..$1075.00 


et plusieurs autres véhicules à choisir, 
TOUTES CES VOITURES SONT GARANTIES 
: Vendues à fermes faciles 


COUTURE MOTORS L 


SET 


Chap 73985 


